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4 Brevetti Internazionali 



Sensibilità 2 0,000 ohms x volt 

STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO schermato contro i campi magnetici esterni II I 
Tutti I circuiti Voltmetrici e amperometricì di questo nuovissimo modello 680 R montano 
RESISTENZE A STRATO METALLICOdi altissima stabilità con la PRECISIONE ECCEZIONALE DELLO 0,5%!! 

^^eeord di ampiezza del quadrante e minimo ingombro! (mm. 128x95x32) 
^^ecord di precisione e stabilità di taratura ! 
"Record di semplicità, facilità di impiego e rapidità di lettura I 
'Record di robustezza, compattezza e leggerezza! ( 300 grammi) 
^^ecórd di accessori supplementari e complementari! (vedi sotto) 
'Record di protezioni, prestazioni e numero di portate I 





10 CAMPI DI MISURA E 

80 PORTATE !!! 

VOLTS C.A.: 11 portate: da 2 V. a 2500 V. massimi. 
VOLTS C.C.: 13 portate: da 100 mV, -^a 2000' V. 
AMP. C.C.: 12 portate: da 50 a 10 Amp. 
AMP. C.A.: 10 portate: da 200 a 5 Amp. 
OHMS: 6 portate: da 1 decimo di ohm a 

Rivelatore dì 100 Megaohms. 

REA^A^!ZA: 1 portata: da 0 a 10 Megaohms. 
FREOUENZA- 2 portate: da 0 a 500 e da 0 a 5000 Hz. 
V. USCITA: 9 portate: da 10 V. a 2500 V. 
DECIBELS: 10 portate: da — 24 a + 70 dB. 
CAPACITA': 6 portate: da 0 a 500 pF - da 0 a 
0,5 nF e da 0 a ,20.000 ^F in quattro scale. 
Inoltre vi è la possibiirtà di estendere ancora 
maggiormente le prestazioni del Supertester 680 R 
con accessori, appositamente progettati dalla I.C.E. 
Vedi illustrazioni e descrizioni più sotto riportate. 
Circuito elettrico con speciale dispositivo per la 
compensazione degli* errori dovuti agli sbalzi di 
temperatura. 

Speciale bobina mobile studiata per un pronto smor- 
zamento dell'indice e quindi una rapida lettura. 
Limitatore statico che permette allo strumento indi- 
catore ed al raddrizzatore a lui atcoppiato, di poter 
sopportare sovraccarichi accidentali od erronei anche 
mille volte superiori alla portata scelta!!! 
Strumento antiurto con speciali sospensioni elastiche. Fusibile, con cento ricambi, a protezione errate inserzioni di tensioni dirette sul circuito ohmetrico. 

11 marchio «I.C.E.» è garanzia di superiorità ed avanguardia assoluta ed indiscussa nella progettazione e costruzione degli analizzatori più completi e perfetti. 
Essi infatti, sia in Italia che nel mondo, sono sempre stati i più .puerilmente imitati nella forma, nelle prestazioni, nella costruzione e perfino nel numero del modello!! 
Di ciò ne siamo orgogliosi poiché, come disse Horst Franke «L'imitazione è la migliore espressione dell'ammirazione!». 

PREZZO SPECIALE propagandistico L. 14.850 franco nostro stabilimento completo di puntali, pila e manuale d'istruzione. Per pagamenti all'ordine, od 
alla consegna, omaggio del relativo astuccio antiurto ed antimacchia in resinpelle speciale resistente a qualsiasi strappo o lacerazione. Detto astuccio da noi 
BREVETTATO permette di adoperare il tester con un'inclinazione di 45 gradi senza doverlo estrarre da esso, ed un suo doppio fondo non visibile, può contenere 
oltre ai puntali di dotazione, anche molti altri accessori. Colore normale di serie del SUPERTESTER 680 R: amaranto, a richiesta: grigio. 

ACCESSORI SUPPLEMENTARI DA USARSI UNITAMENTE Al NOSTRI "SUPERTESTER 680" 
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PROVA TRANSISTORS 
E PROVA DIODI 

^ r a h s t est 

MOD. 6 6 2 I.C.E. 
Esso può eseguire tut- 
te le seguenti misu- 
re: Icbo (Ico) - lebo 
(leo) - Iceo - Ices - 
Icer - Vce sat - Vbe 
hFE (B) per i TRANSISTORS e Vf - Ir 
per i diodi. Minimo peso: 250 gr. - 
Minimo ingombro: 128x 85 x 30 mm, - 
Prezzo L. 8.200 completo di astuccio. - 
pila - puntali e manuale di istruzione. 





VOLTMETRO ELETTRONICO 

con transistori a effetto di 
campo (FET) MOD. I.C.E. 660- 
Resistenza d'ingresso = 11 
Mohm - Tensione C.C.: da 
100 mV. a 1000 V. - Tensio- 
ne picco-picco: da 2,5 V. a 
1000 V. - Ohmetro: da 10 Kohm a 10000 Mohm - Im- 
pedenza d'ingresso P.P = 1,6 Mohm con circa 10 pF 
in parallelo - Puntale schermato con commutatore 
i-ncorporalo per le seguenti commutazioni: V-C.C; V- 
picco-pìcco; Ohm. Circuito elettronico con doppio stadio 
differenziale. - Prezzo netto propagandistico L. 14.850 
completo di puntali - pila e manuale di istruzione. 



TRASFORMA- 
TORE I.C.E. 
MOD. 616 
per misure am- 
perometriche 
in C.A. Misu- 
re eseguibili.: 
250 mA. - 1-5-25-50 e 100 
Amp. C.A. - Dimensioni 60 x 
X 70 X 30 mm. - Peso 200 gr. 
Prezzo netto L. 4.800 com- 
pleto di astuccio e istruzioni. 



AMPEROMETRO 
A TENAGLIA 

per misure amperome- 
triche immediate in C.A. 
senza interrompere i 
circuiti da esaminare - 
7 portate: 250 mA. - 
2,5-10-25-100-250 e 
500 Amp. C.A. - Peso: 
solo 290 grammi. Tascabile! - Prezzo 
L. 9.400 completo di astuccio, istru- 
zioni e riduttore a spina Mod. 29. 




PUNTALE PER ALTE TENSIONI 
MOD. 18 I.C.E. (25000 V. C.C.) 



LUXMETRO MOD. 24 I.C.E. 
a due scale da 2 a 200 Lux e da 
200 a 20.000 Lux. Ottimo pure co- 
me esposimetro!! 



SONDA PROVA TEMPERATURA 

istantanea a due scale: 

da — 50 a + 40 "C 
e da + 30 a + 200 °C 



SHUNTS SUPPLEMENTARI (100 mV.) 
MOD. 32 I.C.E. per portate ampe- 
rometriche: 25-50 e 100 Amp. C.C. 



^leuo netto; L. 3.600 



Prezzo netto: L. 4.800 



Prezzo netto: L. 8.200 



Prezzo netto; L. 2.900 cad. 
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L'accensione elettronica non rappresenta certo 
più una novità in quanto già da diverso tempo le 
auto da competizione ne sono provviste mostran- 
do già in maniera inconfutabile come essa rap- 
presenti un passo avanti nella tecnica moderna, 
ormai pienamente collaudato in quello che è 
senza dubbio il banco di prova più severo: le gare 
automobilistiche. 

A riprova di questo anche alcuni modelli di 
serie, ovviamente quelli di maggior prestigio, 
hanno in normale dotazione questo tipo di ac- 
censione (vedi per esempio la DINO della FIAT) 
che risulta veramente più efficace del metodo 
tradizionale tuttora vigente nella maggior parte 
delle auto. 

Non pensiamo certamente di essere la prima 
rivista che tratta questo argomento con un certo 




più valido di qualsiasi altro sistema elettronico, 
consentendo in più di poter mantenere la bobina 
di alta tensione che equipaggia normalmente la 
vostra auto, senza bisogno di ricorrere all'acqui- 
sto di una bobina speciale per transistor che, 
oltre alla scarsa reperibilità, presenta anche l'in- 
conveniente di venire a costare parecchio. 

Il componente, in un certo senso, principe del- 
la nostra realizzazione consiste in un SCR, vale 
a dire in un diodo controllato, di cui abbiamo 
esaurientemente parlato nei numeri precedenti 
della nostra rivista. 

Inutile quindi ritornare sul discorso; speriamo 
che tutti abbiate afferrato bene il concetto e le 
caratteristiche dello SCR che in molti schemi 
non può essere sostituito da nessun altro com- 
ponente. - -• . -5 



ACCENSIONE elettronica con 



interesse, però siamo altresì convinti che la mag- 
gior parte delle trattazioni sia stata fatta sola- 
mente con criteri informativi, mantenendo senza 
dubbio delle basi teoriche esatte, ma, come si 
sa, « tra il dire e i! fare... ». 

Noi invece ci siamo preoccupati di tramutare 
in pratica quello che in teoria sembrava fin trop- 
po evidente: inutile dire che ci siamo trovati an- 
che noi nelle stesse condizioni di quanti, con un 
qualsiasi progetto teorico alla mano, si sono ac- 
cinti all'impresa di trasformarlo in un apparecchio 
pratico e funzionante. 

I primi risultati erano senza dubbio abbastanza 
deludenti, ma è stata trovata la soluzione a tutti 
i problemi ed ora l'accensione elettronica fa bella 
mostra sulla auto di alcuni nostri collaboratori 
che hanno provveduto così ad effettuare un lun- 
go e probante collaudo con esito più che positivo. 

Inoltre la nostra accensione funziona a scarica 
capacitiva, metodo che si è dimostrato anche 



Abbiamo accennato ad alcuni vantaggi che 
un'accensione elettronica offre: terminiamo 
aggiungendo all'aumento di velocità ed al minor 
consumo alcune altre prerogative quali un avvia- 
mento più facile e pronto, specie nella stagione 
fredda ed anche con batteria semiscarica, un 
minor consumo delle puntine dello spinterogeno 
ed una maggior potenza alle alte velocità. 

Per concludere la nostra « apologia » sull'ac- 
censione elettronica diremo infine che coloro i 
quali fossero interessati ad una simile relizza- 
zione possono tranquillamente iniziare il lavoro 
in quanto diamo piena assicurazione dei risulta- 
ti. 

Comunque, prima di procedere alla descrizione 
della nostra accensione elettronica con diodo 
SCR, sarà bene controllare le differenze esistenti 
tra i sistemi tradizionali di accensione e quelli 
transistorizzati, ed infine la differenza tra quelli 
transistorizzati e quello impiegante il diodo SCR. 
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Le prestazioni di un qualsiasi motore automobili- 
stico possono essere migliorate sensibilmente 
sostituendo al normale sistema di accensione un 
apparato elettronico a scarica capacitiva. Con que- 
sta applicazione, ottenendo tra gli elettrodi delle 
candele una scintilla di intensità superiore, si ha 
il vantaggio di un aumento della velocità con inol- 
tre un netto risparmio sul carburante. 
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ACCENSIONE TRADIZIONALE 

Più o meno sappiamo tutti che l'accensione 
del carburante, nebulizzato dal carburatore ed 
immesso nei cilindri in una miscela di aria e ben- 
zina secondo proporzioni ben definite, all'interno 
della camera di scoppio di un motore, avviene 
tramite la scintilla che scocca tra gli elettrodi di 
una candela. 

Fin qui è tutto chiaro, forse però non sono mol- 
ti quelli che sanno come fare per assicurare pro- 
pagazione di un buon fronte di fiamma sia neces- 
sario che alla candela venga applicata una tensio- 
ne di circa 25.000 volt e che l'energia liberata 
dalla scintilla sia di almeno 20 millijoule. 

Questi valori di tensione dipendono in gran 
parte da alcuni ben definiti fattori quali: 
1 ) La condizione delle candele 

Le candele sporche riducono sensibilmente 
l'energia liberata dalla scintilla ed allo stesso tem- 
po elevano il valore della tensione necessaria al- 
la scarica. 

A questi risultati si giunge anche quando, a 
causa dell'usura, aumenta la distanza fra gli elet- 
trodi, fattore anche questo non certamente pro- 
ducente al fine di un buon funzionamento. 
2) La pressione nei cilindri 

La tensione minima di scarica fra gli elettrodi 
di una candela dipende, oltre che dalla distanza 
degli elettrodi e dalle condizioni generali della 
stessa, anche dalla pressione del gas compresso 
nella camera di scoppio. 

In un motore, al crescere della pressione al- 
l'i'nterno della camera di scoppio, aumenta anche 
il valore della tensione necessaria mentre dimi- 
nuisce l'energia richiesta per incendiare il carbu- 
rante. 

Il contrario avviene invece quando la miscela 
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PUNTINE DELLO 
SPINTEROGENO 



Fig. 1 Un'impianto di accensione standard è costi- 
tuito da una bobina AT sul cui primario viene fatta 
scorrere la tensione continua della batteria. Questa 
tensione, interrotta dalla puntina dello spinteroge- 
no, crea sull'avvolgimento primario della bobina 
una estratensione e, per induzione sull'avvolgimen- 
to secondario, composto da un numero elevato di 
spire, saranno disponibili i 30.000 volt circa neces- 
sari per produrre la scintilla tra gli elettrodi della 
candela. 
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Fig. 2 L'accensione standard presenta notevoli in 
convenienti, primo tra i quali l'eccessivo consumo 
delle puntine dello spinterogeno, e poi quello di ri- 
durre, all'aumentare del numero dei giri del motore, 
la tensione in uscita, tanto da ottenere, come indi- 
ca il grafico, una riduzione di circa 10.000 volt 
quando il motore raggiunge i 4.000 giri al minuto. 
In questo modo si ottiene una potenza sfruttabile 
del motore minore con un maggior consumo di 
benzina, in quanto parte della stessa viene espulsa 
incombusta. 
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aria-benzina ha una pressione minore del suo 
valore ideale: in questo caso occorre una mag- 
giore energia per provocare lo scoppio. 

Da tutto questo si può concludere che le con- 
[ dizioni peggiori in cui si venga a trovare un im- 

r pianto di accensione si verificano nelle partenze 

i con motore freddo, nei regimi di brusca accele- 

l razione ed al massimo della velocità, cioè pro- 

! prio in quei momenti in cui sarebbe necessario 

^ poterlo sfruttare al massimo. 

Nei sistemi di accensione tradizionale questi 
inconvenienti sono accentuati in maniera note- 
vole per cui non è che essi rappresentino il non 
j plus ultra della perfezione. 

{. In fig. 1 abbiamo schematizzato un normale 

impianto elettrico per auto: vediamo un po' come 
avviene il funzionamento e questo ci aiuterà a 

ì comprendere chiaramente le varie differenze 

^ che intercorrono tra un sistema e l'altro. 

La tensione a 12 volt prelevata dalla batteria 

k viene fatta passare attraverso l'avvolgimento pri- 

mario della bobina AT, scaricandosi quindi a mas- 
sa attraverso le puntine dello spinterogeno. Quan- 
do le puntine si chiudono la corrente primaria 
aumenta di valore in progressione esponenziale 
secondo una formula che qui non stiamo a ri- 
portare. Il passaggio della corrente attraverso l'av- 
volgimento primario della bobina permette a 
quest'ultima di immagazzinare una notevole 
energia, che all'apertura delle puntine dello spin- 

I terogeno genera una tensione ai capi dello stesso 

primario. 

Contemporaneamente al formarsi della ten- 
sione sul primario, per induzione, anche sul se- 
condario della bobina viene ad essere presente 
una tensione il cui valore dipende direttamente 



dal rapporto spire che intercorre fra i due avvol- 
gimenti. 

La corrente massima per la carica della bobina 
è solitamente, nei sistemi di accensione tradi- 
zionali, dell'ordine dei 4 Ampere, in quanto una 
intensità di corrente superiore potrebbe causare 
il deterioramento delle puntine in breve lasso 
di tempo. 

A questo punto dovremo introdurre un nuovo 
concetto, quello della costante di tempo. 

La costante di tempo rappresenta semplice- 
mente il tempo necessario affinché la bobina 
possa immagazzinare la maggior quantità di ener- 
gia possibile e ciò evidentemente dipende da 
parecchi fattori quali l'induttanza primaria e la re- 
sistenza ohmica dell'avvolgimento. 

Nel sistema normale di accensione troviamo 
che con una batteria da 12 volt, una induttanza 
di 5-6 milli Henry ed una resistenza di 3 ohm, la 
costante di tempo risulta di circa 2 millisecondi. 
Se il tempo di chiusura delle puntine è superiore 
ai 2 millisecondi, la bobina immagazzina effet- 
tivamente tutta l'energia possibile. Accade però 
che a regimi di rotazione elevati le puntine ri- 
mangono chiuse per un tempo molto breve, in- 
feriore addirittura ai 2 millisecondi necessari per 
una carica completa. 

Il risultato è che agli alti regimi di rotazione 
la corrente primaria non fa a tempo a raggiungere 
il suo valore massimo e la tensione sulle candele, 
collegate al secondario attraverso il distributore 
(o ruttore) scende a valori molto bassi. 

Tanto per fare un esempio si è constatato che 
mentre a 1.000 giri al minuto la tensione sulle 
candele è di circa 30.000 volt, già al regime di 
4.000 giri essa risulta diminuita di ben 10.000 



1 


Fig. 3 Con l'accensione transistorizzata, si ò riusci- 
ti ad eliminare in misura notevole gli inconvenienti 
derivanti dall'accensione tradizionale ottenendo in 
primo luogo che l'alta tensione erogata dalla bobina 
AT risulti come intensità più possibile lineare dalle 
basse alle alte velocità. Questo sistema pur consen- 
tendo un notevole aumento del rendimento e della 
ripresa del motore, comporta però al lettore un al- 
tro inconveniente, quello di dover installare una 
nuova bobina AT, poiché essa deve essere espres- 
samente studiata e calcolata per il transistor. 
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Fig. 4 Nel disegno lo schema elettrico di un'im- 
pianto di accensione transistorizzato usato dalla 
Lucas; si noterà come con tale sistema sulle punti- 
ne dello spinterogeno venga fatta scorrere la sola 
corrente di base dei transistor TR1 che risulta no- 
tevolmente limitata, rispetto a quella di un impian- 
to standard. 



RI = 100 ohm 5 Watt 

R2 = lOOohmIWatt 

R3 =15 ohm 1 0 watt 

R4 - 1 ohm 100 Watt 

C1 = 4.700 pF. ceramica 

TRI - transistor NPN al silicio tipo 2N3054 

TR2 - transistor NPN al silicio tipo 2N3055 

Bobina AT = speciale per accensione a transistor. 



volt, come si deduce dal grafico di fig. 2; la con- 
seguenza che salta subito agli occhi è che alla 
progressiva diminuzione della tensione corri- 
sponde anche una parallela diminuzione della 
energia liberata dalle candele. 

Cosa significa tutto questo? 

Significa che nella camera di scoppio non c'è 
più energia sufficiente per bruciare completa- 
mente tutto il carburante presente per cui una 
parte deHo stesso viene espulsa incombusta 
nella successiva fase di scarico. 

Ed è questa la ragione per cui alle alte velocità 
il consumo della benzina cresce enormemente 
in quanto una parte non trascurabile non viene 
sfruttata e tramutata in potenza. 

Perciò per ottenere il massimo rendimento del 
motore ed altresì ridurre il consumo della ben- 
zina quando aumenta la velocità, occorre fare in 
maniera che la tensione applicata alle candele, e 
quindi l'energia dissipata, rimanga pressoché 
costante e non diminuisca agli alti regimi. 

A questo inconveniente si è cercato di porre 
rimedio con l'ausilio dei sistemi di accensione 
transistorizzati. 



ACCENSIONE TRANSISTORIZZATA DI TIPO 
INDUTTIVO 

Per far sì che la tensione presente sugli avvol- 
gimenti della bobina AT raggiunga alti livelli si 
può far scorrere sul primario una corrente supe- 
riore ai normali 4 ampere, così da generare un1 
campo magnetico d'intensità maggiore. - 

Però per raggiungere lo scopo coi sistemi tra- 
dizionali s'incontra una difficoltà in quanto diven- 
ta necessario aumentare le dimensioni delle 
puntine dello spinterogeno, dimensioni che han- 
no un limite che è impossibile superare senza 
incorrere in altri inconvenienti. 

A ciò si può ovviare usando i transistor e fa- 
cendoli funzionare da normali interruttori: vale 
a dire che le puntine dello spinterogeno vanno a 
comandare la base del transistor mentre sul col- 
lettore dello stesso scorre la corrente massima 
ottenibile per caricare a dovere il primario della 
bobina AT. 

Con questo sistema la corrente che viene a 
scorrere sulle puntine non sarà più di 4 ampere, 
ma si ridurrà a valori che non superano i 0,3 
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ampere ottenendo conne prinno risultato quello 
di eliminare l'usura delle puntine che pratica- 
mente avranno vita infinita. 

Inoltre poiché sul collettore del transistor pos- 
siamo far scorrere tranquillamente una corrente 
anche di 10 ampere, quindi molto elevata, sa- 
remo in grado di far immagazzinare dalla bobina 
una quantità superiore di energia che verrà svi- 
luppata dalle scintille che scoccano tra gli elet- 
trodi delle candele causando l'accensione di 
tutto il carburante presente nella camera di scop- 
pio. 

La difficoltà principale per tradurre in pratica 
questo sistema è insita nel fatto che è necessario 
sostituire la bobina di AT di normale dotazione 
sulle vostre auto con una appositamente costruita 
per le « accensioni transistorizzate » di non facile 
reperibilità e costo abbastanza salato. 

A titolo informativo aggiungeremo che queste 
bobine debbono possedere un primario con in- 
duttanza da 1 milliHenry, una resistenza ohmica 
di 1 ohm per una costante di tempo di circa 1 
millisecondo. Inoltre col sistema transistorizzato 
si ha un notevole consumo di corrente (10 ampe- 
re contro i 4 tradizionali). 

Questi inconvenienti vengono però largamente 
compensati dalle partenze più facili, anche in 
condizioni ambientali proibitive, da un maggior 
rendimento alle alte velocità con minor consumo 
di benzina rispetto ad una normale accensione, 
con la vita praticamente indefinita delle puntine. 



Nel grafico di fig. 3 possiamo controllare come 
con un impianto di accensione transistorizzata 
l'alta tensione fornita alle candele oltre ad essere 
nettamente superiore ai valori riscontrati per 
quella tradizionale di fig. 2, si mantiene presso- 
ché lineare fino a regimi di rotazione di circa 
6.000 giri al minuto. 

Poiché di solito le auto normali hanno regimi 
massimi attorno a questo valore, con questo tipo 
di accensione avremo una tensione costante a 
tutte le velocità. 

In fig. 4 vi abbiamo presentato uno schema 
tipico di accensione a transistor e precisamente 
un impianto della Lucas che impiega transistor 
al silicio. 

Analizzando lo schema troveremo che la cor- 
rente dalla batteria viene fatta fluire direttamente 
sul primario della bobina AT per riversarsi poi 
tramite una resistenza «ballast» da 1 ohm 100 
watt, sul collettore di TR2. 

La base del transistor TR2 è in collegamento 
diretto col collettore di TRI la cui base va invece 
alle puntine dello spinterogeno. 

Quando quest'ultime sono in cortocircuito la 
tensione alla base di TRI è praticamente nulla, 
quindi il transistor risulta in interdizione e sul suo 
collettore non è presente alcuna corrente. 

La base del transistor TR2, collegata alla ten- 
sione positiva della batteria attraverso una resi- 
stenza (R3) da 15 ohm 10 watt, risulta invece 
eccitata e sul collettore dello stesso transistor 




Fig. 5 Un perfezionamento dell'accensione a tran- 
sistor, è quello conosciuto con il nome di « accen- 
sione a scarica capacitiva », che possiede il vantag- 
gio di ottenere in uscita una tensione molto elevata 
(circa 45.000-50.000 volt) pur impiegando una 
bobina normale. Tale sistema si basa sul principio 
di caricare un condensatore di forte capacità con 
una tensione di 400 volt circa, quindi di scaricare 
la tensione immagazzinata ai capi dell'avvolgimen- 
to secondario tramite le puntine dello spinterogeno. 
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Fig. 6 Se confrontiamo questo grafico rappresen- 
tante la tensione erogata da un'impianto a « scarica 






























capacitiva » con quello del tipo transistorizzato di 
fig. 3 e quello standard di fig. 2, noteremo che an- 
che con motori ad elevato numero di giri, come ad 
esempio per le vetture chiaramente sportive, l'alta 
tensione erogata rimane costante. In questo modo 
si ottiene una maggior ripresa, un maggior rendi- 
mento, e in pratica un minor consumo di benzina 
anche a tutto gas, cosa invece che non avviene 
con una accensione del tipo standard e limitata- 
mente fino a circa 6.000 giri con quella transi- 
storizzata. 
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scorrerà la corrente massima erogabile che si 
aggirerà, a seconda del transistor impiegato, sui 
8-10 ampere. 

Quando le puntine dello spinterogeno si apro- 
no, il transistor TR1 entra in conduzione mentre 
TR2 viene a trovarsi interdetto. 

L'extratensione, che si genera in tale condizione 
di fatto, ai capi dell'avvolgimento primario della 
bobina viene poi moltiplicata secondo il rapporto 
spire secondario-primario ed in uscita dalla bo- 
bina avremo disponibile una tensione aggirantesi 
attorno ai 30.000-40.000 volt che si riverseran- 
no sulle candele. 

Negli impianti transistorizzati è assolutamente 
riBcessario trovare per le resistenze RI ed R2 
valori particolarmente adatti per i transistor im- 
piegati in maniera che, a puntine aperte sul col- 
lettore di TR2 non scorra alcuna corrente men- 
tre, a puntine chiuse la corrente di collettore 
raggiunga il suo massimo valore. 



ACCENSIONE A SCARICA CAPACITIVA 

Oltre all'accensione transistorizzata di cui ab- 
biamo parlato or ora, esiste un altro sistema di 
gran lunga più perfezionato del precedente e 
capace di prestazioni nettamente superiori tanto 
che obiettivamente è considerato il migliore che 
fino ad oggi sia stato ideato. 

Esso è comunemente conosciuto come « ac- 
censione a scarica capacitiva ». 

Il funzionamento, in linea di principio, è mol- 
to semplice e può essere riassunto molto bre- 
vemente. Riferendoci allo schema di fig. 5. no- 
tiamo che un condensatore di forte capacità 
(da 1 a 2 mF) viene posto in serie al primario 



della bobina AT e caricato con una tensione con- 
tinua di 300-400 volt circa. 

Quando le puntine vengono in contatto l'ener- 
gia immagazzinata dal condensatore si scarica 
sul primario della bobina provocando sul secon- 
dario un impulso di AT che può raggiungere, con 
una normalissima bobina, tensioni di circa 50.000 
volt. 

Questo vale per quanto riguarda la teoria in 
quanto in pratica occorre fare in modo che le 
puntine non siano direttamente interessate a 
produrre il cortocircuito al quale provvede invece 
un diodo controllato, o SCR, da 600 volt 3 am- 
pere, che a sua volta viene comandato da un 
transistor collegato alle puntine dello spintero- 
geno. 

Con tale sistema quest'ultime non vengono 
sollecitate né da alta tensione né da correnti 
elevate, cosa che permette loro una durata ec- 
cezionale così che non ci sarà più bisogno di 
sostituirle. Per realizzare questo sistema avrete 
subito compreso che occorre innanzitutto un 
elevatore di 300-400 volt CC indispensabili alla 
carica del condensatore. 

Il problema comunque è da considerarsi mar- 
ginale in quanto, come spiegheremo più avanti, 
lo si potrà risolvere con estrema facilità realiz- 
zando un circuito composto da due transistor, li 
primo, e fondamentale, vantaggio offerto dall'ac- 
censione e scarica capacitiva consiste nel fatto 
che la bobina è usata solo come trasformatore 
di tensione e non ha il compito di immagazzinare 
energia, compito che in questo circuito viene as- 
solto dal condensatore. Per questo motivo l'in- 
duttanza primaria della bobina non ha più im- 
portanza ai fini della prestazione del sistema per 
cui si possono utilizzare bobine qualsiasi senza 
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dover ricorrere a componenti speciali e critici 
come sono richiesti nelle accensioni a transistor. 

Inoltre il sistema a scarica capacitiva permette 
di ottenere una costante di tempo molto bassa 
quindi impulsi rapidi e sempre della stessa po- 
tenza. 

Dal grafico di fig. 6 risulta evidente come il 
sistema a scarica capacitiva mantenga a valori 
costanti la tensione applicata alle candele indi- 
pendentemente al numero dei giri del motore, e 
come inoltre questa linearità di tensione prosegua 
ben oltre i 6.000 giri del sistema transistoriz- 
zato e raggiunga con facilità gli 8.000 giri al 
minuto per cui essa può anche essere adattata ad 
auto sportive che possono raggiungere regimi 
molto alti. 

E non solo alle alte velocità otteniamo van- 
taggi, ma abbiamo anche la possibilità di regolare 
il minimo in modo perfetto senza che il motore 
sia soggetto a vibrazioni o perda colpi. 

Come ultimo vantaggio si può ottenere una 
messa a punto del motore molto più precisa 
perché, dato che il circuito che comanda le pun- 
tine è attraversato da una corrente di pochi mil- 
liampere, e la costante di tempo è molto bassa, 
si può ridurre la loro distanza fino a 0,1 mm li- 
mitando così al minimo un eventuale errore di 
fase. 

Infine le candele non si sporcano e la loro vita 
media viene allungata anche di 4-5 volte rispet- 
to a quella normale con accensione tradizionale. 

A questo punto potrete chiedervi come mai le 
case costruttrici di automobili non abbiano equi- 
paggiato le loro auto di una simile meraviglia. 

La risposta è ovvia visto che i motivi di questa 
mancanza sono di carattere tecnico ed econo- 
mico. Tecnico in quanto non sono numerosi co- 
loro che riescono a realizzare un progetto vera- 
mente efficiente ed adatto per tutte le vetture ed 
economico in quanto le poche ditte che produ- 
cono tali tipi di accensione li immettono sul mer- 
cato a prezzi molto elevati che non sono certo 
a portata di tutti e tanto meno delle industrie 
automobilistiche per le quali un aumento di anche 
solo qualche decina di biglietti da mille potrebbe 
pregiudicare il prezzo di vendita competitivo 
della vettura stessa. 

Ma per fortuna questi problemi per noi non esi- 
stono poiché al fattore tecnico hanno provveduto 
egregiamente i nostri esperti e quello econo- 
mico non ci preoccupa in quanto i componenti 
della nostra realizzazione non raggiungono come 
costo globale quelle cifre astronomiche che sia- 
mo abituati a sentire (dai nostri calcoli risulta 
che con poco più di 10.000 lire potrete provve- 
dervi di tutto il necessario) ed il lavoro di mon- 
taggio lo metterete voi lettori. . _ - 



CIRCUITO DI ACCENSIONE A SCARICA 
CAPACITIVA PER BATTERIA CON NEGATIVO 
A MASSA 

Premettiamo che i due progetti che vi presen- 
teremo non sono semplici schemi teorici atti 
solamente ad aiutare il lettore a farsi un'idea 
del funzionamento, ma progetti realizzati in pra- 
tica e, come anticipato, collaudati e perfezionati 
fino ad ottenere quel rendimento vantaggioso 
che un simile sistema può offrire. 

Quindi al lettore che avesse intenzione di co- 
struirlo per montarlo sulla propria auto non resta 
altro che seguire attentamente le nostre istru- 
zioni con tutta tranquillità e la certezza di ottimi 
risultati. 

Questo è il merito della nostra rivista, merito 
che può anche scusarla se aricora non esce con 
la puntualità di tutte le altre, ma il nostro motto 
è che « meglio far attendere un po' il lettore, of- 
frendogli però progetti di sicuro funzionamento, 
che riempire pagine su pagine di progetti imper- 
fetti e non funzionanti ». 

In fig. 7 vi presentiamo lo schema elettrico del 
progetto che abbiamo collaudato per primo. 

Questo impianto potrà essere montato su 
tutte le auto che hanno la batteria con il nega- 
tivo collegato a Massa e può essere installato 
sia con batterie a 6 che a 12 volt; questo è 
senza dubbio un altro vantaggio che l'accensione 
a scarica capacitiva offre rispetto a quella tran- 
sistorizzata. Come si può dedurre dallo schema, 
la tensione dei 12 volt prelevata dal polo posi- 
tivo della batteria (più propriamente la tensione i 
andrà prelevata dal morsetto positivo della bo- t 
bina AT affinché essa sia presente solamente | 
a chiave di accensione inserita) servirà ad ali- 
mentare due sezioni ben distinte del circuito della 
nostra accensione, e precisamente l'elevatore . 
di tensione ed il circuito d'innesco. 

Iniziamo la discussione partendo dall'elevatore = 
di tensione 

Esso è costituito da due transistor di potenza, 
2N3055, e da un trasformatore da 30 watt ^ 
che viene indicato nello schema dalla sigla TI . 

Questo trasformatore potrebbe essere facil- 
mente reperibile in commercio in quanto non è 
altro che un trasformatore di alimentazione con I 
primario da 220 volt e secondario da 15 + 15 
volt 2 ampere, comunque è talmente facile auto- 
costruirselo che, per evitare ricerche e probabili ' 
errori di impiego di tipi non adatti, abbiamo pen- 
sato bene darvene gli estremi di realizzazione 
perché eventualmente procuriate di costruirvelo 
da soli. 

I dati di realizzazione sono i seguenti: 
Nucleo per un trasformatore da 30 Watt (nucleo 
di circa 8 cmq. di sezione). . - . ...:.^! 
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Spire Primarie per batteria a 12 Volt: 64 spire 
con presa centrale (quindi 32 - 32 spire) di filo 
smaltato da 1 mm. 

Spire Primarie per batteria da 6 Volt: 30 spire con 
presa centrale (quindi 15 - 15 spire) di filo 
smaltato da 1 ,5 mm. 

Spire Secondarie per impianti sia a 6 che 12 
Volt: 1600 spire di filo smaltato da 0,30 mm. 

Nella realizzazione di tale trasformatore oc- 
corre fare molta attenzione nell'isolare perfet- 
tamente il primario ed il secondario per evitare 
ogni possibilità di cortocircuiti. 

I transistor TRI e TR2 formano un multivi- 
bratore astabile: cioè mentre il primo transistor 
è in conduzione il secondo è interdetto e vice- 
versa. Il cambiamento da uno stato all'altro av- 
viene automaticamente con una frequenza di 
circa 50 Hz., determinata dal valore delle resi- 
stenze presenti nel circuito e dalle caratteristiche 
del trasformatore TI. Il carico di collettore dei 
transistor è rappresentato dal primario del tra- 
sformatore, cosicché gli avvolgimenti vengono 
ad essere percorsi da una corrente variabile di 
forma molto prossima a quella dell'onda quadra. 

Tutta questa parte del circuito serve appunto 
a rendere variabile la corrente continua prove- 
niente dalla batteria, perché, come è noto, i tra- 
sformatori non possono funzionare in corrente 
continua. A causa della induttanza del trasforma- 
tore TI, l'onda quadra prodotta dal multivia- 
tore possiede, sul fronte iniziale, un picco di so- 
vratensione (« overshoot », in termini tecnici) che 
deve essere eliminato: a questo scopo provve- 
dono i due diodi Zener DZ1 e DZ2 e le resistenze 
R2 ed R5. 

Quando l'oscillatore a multivibratore TR1- 
TR2 è in funzione, sul secondario di TI si ha una 
alta tensione che viene raddrizzata da un ponte 
di diodi e serve a fornire la necessaria tensione 
di alimentazione al circuito di accensione vero 
e proprio. Abbiamo già descritto in linea di mas- 
sima il funzionamento, di quest'ultimo: il conden- 
satore CI viene caricato a circa 400 Volt e rima- 
ne sotto tensione sino a quando il diodo control- 
lato TH1 non conduce. Quando lo S.C.R. entra in 
conduzione, dietro l'opportuno comando fornito 
dalle puntine, esso mette in diretto contatto un 
capo del condensatore CI con la massa (tramite 
TH1) permettendo al condensatore di scaricarsi 
violentemente sulla bobina, producendo per 
induzione sul secondario di quest'ultima una ten- 
sione superiore addirittura ai 40.000 Volt. 

É importante notare che quando il diodo S.C.R. 
conduce, esso collega a massa non solo CI, ma 
anche il circuito di alimentazione tramite la re- 
sistenza R8 di bassissimo valore. In condizioni 
normali questo sarebbe un dannosissimo corto- 



circuito, ma nel nostro caso particolare non ac- 
cade nulla di spiacevole, perché i transistor TRI 
e TR2, sottoposti ad un carico eccessivo, cessa- 
no di oscillare; In altre parole appena TH1 mette 
in cortocircuito l'uscita, viene automaticamente 
tolta la tensione di alimentazione. Appena il diodo 
controllato si diseccita, a causa dell'avvenuto 
esaurimento della carica del condensatore CI, 
l'oscillatore riprende a funzionare e carica di 
nuovo CI, fornendogli l'energia necessaria per 
la successiva accensione della candela. 

Il funzionamento teorico del circuito è, come 
si può notare, veramente molto semplice, visto 
che il diodo SCR viene ad essere controllato di- 
rettamente dall'apertura e dalla chiusura delle 
puntine dello spinterogeno. 

A questo punto però sorgono dei problemi 
pratici che debbono essere assolutamente risolti 
con circuiti appositamente studiati e che rappre- 
sentano la vera difficoltà della realizzazione in 
quanto il loro apporto è decisivo per un funzio- 
namento perfetto e duraturo. Se infatti \e puntine 
chiudessero istantaneamente senza alcuna insta- 
bilità di contatto tutto verrebbe ad appianarsi 
in quanto la teoria sarebbe molto vicina alla 
pratica; purtroppo questo non è decisamente il 
nostro caso e la realtà è ben diversa da quello 
che sembrerebbe sulla carta. 

In effetti le puntine non chiudono all'istante 
ma sono soggette a variazioni di comportamento 
introducenti una instabilità di contatto che po- 
trebbe anche portare all'eccitazione dello SCR 
con una scintilla di AT sulle candele completa- 
mente fuori fase. Prima che si abbia una perfetta 
chiusura delle puntine dello spinterogeno passa 
un certo lasso di tempo di entità variabile a se- 
conda delle condizioni generali delle componenti 
del funzionamento (stato delle punte, numero 
dei giri, ecc.) tempo che comunque è sempre con- 
tenuto entro qualche centinaio di microsecondi 
ma che occorre tenere nella debita considera- 
zione se si desidera un corretto funzionamento 
dell'accensione elettronica. 

A risolvere questo importante problema in- 
terviene, nel nostro sistema, un circuito, deduci- 
bile dailo schema di fig. 7, composto dai compo- 
nenti R11, R12, C2, C3, DS1 e TR3: senza en- 
trare in particolari sul funzionamento di tale cir- 
cuito che è sostanzialmente basato su di un pro- 
cesso continuo di carica e scarica dei condensa- 
tori C2 e C3, consideriamo piuttosto in qual modo 
esso viene impiegato. Quando le puntine dello 
spinterogeno sono chiuse, il diodo SCR risulta 
diseccitato (cioè non conduce) ed il condensatore 
CI simultaneamente, tramite l'apposito alimen- 
tatore si carica. 

Quando le puntine si aprono (la loro apertura 
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è sempre netta quindi non comporta problemi) 
attraverso il condensatore C3 l'impulso di co- 
mando giunge alla porta (o gate) dello SCR il 
quale entra in conduzione e fa scaricare il con- 
densatore C1 sul primario della bobina AT. 

Da questa poi uscirà l'alta tensione che, tra- 
mite le calotte dello spinterogeno, verrà distri- 
buita alla candela interessata. 

Il diodo rimarrà quindi in conduzione fintanto 
che non è terminata la scarica del condensatore 
C1, scarica che avviene sempre prima che le 
puntine si chiudano completamente. 

A questo punto bisogna evitare che le puntine, 
a causa di qualche « salto » all'atto della chiusura, 
possano portare di nuovo il diodo controllato 
nella condizione di condurre, con una eventuale 
scarica fuori fase. 

Il circuito di controllo interviene proprio nel- 
l'istante stesso in cui avviene la prima chiusura 
delle puntine bloccando il funzionamento del 
circuito per un tempo di circa 500 microsecondi. 
In questa frazione di tempo nessun impulso- 
rio è in grado di entrare nel circuito per provoca- 
re l'innesco del diodo SCR quindi, nello stesso 
istante, vengono ad essere eliminati tutti quei 
possibili fenomeni di instabilità causati dalle ine- 
vitabili imperfezioni di funzionamento delle pun- 
tine. 

Nel contempo così tutto il circuito descritto 
è pertanto immune dal pericolo di una falsa ac- 
censione delle candele, prerogativa questa es- 
senziale di ogni sistema di accensione elettro- 
nica che si rispetti. - ^ 



CIRCUITO DI ACCENSIONE A SCARICA 
CAPACITIVA PER BATTERIE CON POSITIVO 
A MASSA 

Contrariamente alla normalità esistono dei 
tipi di auto che hanno il polo positivo della bat- 
teria collegato a massa, anche se questo sistema 
di impianto non è molto diffuso nella produzione 
nazionale. In questo caso il circuito di fig. 7 non 
è più adatto ed occorre modificare tutta la parte 
relativa al diodo controllato e sostituire in TR3 
il tipo di transistor impiegato, come appare nel 
circuito di fig. 8. 

Come si può constatare la parte alimentatrice 
rimane perfettamente invariata rispetto al primo 
progetto; gli emettitori dei transistor sono sempre 
collegati al polo negativo e la presa centrale 
di T1 sempre al polo positivo. La modifica più 
importante è nel diodo SCR che ora non è più 
comandato sul « gate », ma sul catodo; onde evi- 
tare che gli impulsi di comando abbiano la pos- 



sibilità di scaricarsi a massa è stata necessaria 
l'inserzione del diodo DS2. 

La polarità del diodo DS1 deve essere inver- 
tita, ed il transistor TR3 va sostituito con uno 
equivalente, rr- b di tipo P-N-P, sempre al silicio. 

Noi abbiamo utilizzato il tipo Siemens BC177, 
ma qualsiasi altro transistor avente caratteristiche 
analoghe può essere impiegato. 

Per quanto riguarda gli altri componenti, in- 
vece, non vi è nulla da aggiungere perché essi 
sono perfettamente identici a quelli del circuito 
di fig. 7. ' y : ; - 1 i 

REALIZZAZIONE PRATICA 

Tutto il circuito relativo alla accensione elet- 
tronica può essere racchiuso all'interno di una 
scatola metallica le cui dimensioni debbono es- 
sere scelte in modo tale da contenere il trasfor- 
matore T1, e gli altri componenti necessarii al 
funzionamento. 

Particolare importanza riveste, per questa rea- 
lizzazione, il raffreddamento dei transistor TR1, 
TR2 e del diodo SCR. La cosa più conveniente a 
tale scopo è quella di usare come aletta di raf- 
freddamento la stessa scatola metallica, tenen- 
do ovviamente presente che i transistor devono 
risultare accuratamente isolati con le apposite 
miche e rondelle; infatti se il corpo di un transistor 
va in contatto con la scatola metallica si corre 
il rischio di bruciare il trasformatore T1 . 

Anche il diodo SCR deve essere raffreddato: 
si può usufruire del contenitore, oppure prov- 
vedere il diodo SCR di un'aletta di raffreddamento 
interna di dimensioni abbondanti. Il corpo del 
diodo SCR deve essere isolato dalla scatola con 
molta cura anche se, a differenza dei transistor, 
un accidentale corto circuito dell'anodo con la 
massa non porta conseguenze spiacevoli perché 
l'oscillatore TR1-TR2 cessa sotto il forte carico, 
di fornire corrente; in compenso, però, bisogna 
guardarsi bene dal toccare l'anodo del diodo 
SCR durante il funzionamento perché si prende- 
rebbe una buona scarica di circa 400 Volt. 

Un altro possibile modo di realizzazione si ha 
costruendo l'accensione elettronica in due bloc- 
chi separati: nel primo l'alimentatore e nel se- 
condo la parte relativa al diodo SCR e al suo cir- 
cuito di controllo. Quest'ultimo circuito potrebbe 
essere convenientemente realizzato su una ba- 
setta per circuiti stampati, alla quale fisseremo 
anche l'aletta di raffreddamento di TH1 ; in questo 
caso non sarà necessario isolare il diodo SCR, 
perché l'aletta stessa è isolata dal rimanente 
circuito in quanto sostenuta dal supporto di ba- 
chelite. 
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Fig. 9 Usando due doppi deviatori capaci di sop- 
portare 3 amper, voi potete con estrema facilità 
commutare una accensior74 a scarica capacitiva 
con quella standard della vostra vettura senza in- 
convenienti. Ciò potrebbe Mservi di valido aiuto, se 
per un qualsiasi impr«vtsto (acqua o interruzione di 
un transistor 2N3055) l'accensione a scarica capa- 
citiva cessasse di funzionare. In tale modo avrete la 
certezza di non rimanere mai in « panne ». 



ACCENSIONE 
ELETTRONICA 



Come ultima considerazione ricordatevi che il 
filo di collegamento tra il condensatore C1 e la 
bobina AT è percorso da una tensione di circa 
400 volt quindi sarà necessario impiegare del 
filo convenientemente isolato in plastica, questo 
perché quando piove o lavate la macchina l'ac- 
qua casualmente infiltratesi nel vano motore 
nóh cortocircuiti detta tensione. Per istallare 
la nostra accensione elettronica su di una mac- 
china non vi sono particolari difficoltà: basta 
un po' di attenzione ed il gioco è fatto. 



ALCUNI CONSIGLI 

Prima di installare l'impianto sulla vostra auto 
sarà opportuno effettuare prima alcune semplici 
prove per appurare, ad esempio, se sul secon- 
dario del trasformatore esiste effettivamente 
una tensione alternata da raddrizzare e se in se- 
guito al raddrizzamento operato dai quattro diodi 
RS1-RS2-RS3-RS4 è veramente presente una 
tensione continua di 350-400 volt. 

Una tensione superiore a tale valore non pre- 
giudicherà il buon funzionamento dell'apparato 
però va considerato che il diodo da noi impiegato 
è in grado di sopportare tensioni dell'ordine dei 
600 volt (occorre scegliere un componente con 
un certo margine di sicurezza) per cui se le vo- 
stre misure di tensione dessero una tensione di 



500 volt o più sarà opportuno che la scelta del 
diodo SCR verta su tipi in grado di sopportare 
un minimo di 800 volt. 

Precisiamo che il diodo SCR usato sul nostro 
prototipo può essere sostituito con qualsiasi 
altro tipo in grado di sopportare le tensioni indica- 
te ed una corrente di circa 4 Ampere. 
Altro componente importante è il condensa- 
tore C1 il quale determina la scarica sulle can- 
dele: a questo proposito noi abbiamo optato per 
un condensatore da 1 mF in quanto, pur avendo 
fatto prove con condensatori da 2 mF, ottenendo 
anche scintille di potenza maggiore, con una 
capacità troppo elevata si corre il rischio di non 
raggiungere la carica completa del componente 
col risultato di ottenere maggiori risultati con 1 
mF che con 2 o 3 mF. 
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Questo condensatore è sottoposto, durante 
il funzionamento.a notevoli sollecitazioni, in quan- 
to viene continuamente caricato e scaricato: è 
necessario, pertanto, scegliere un componente 
molto robusto con tensione di lavoro di almeno 
1.000 Volt. Nel caso fosse difficoltoso reperire 
un condensatore da 1 microF. 1.000-1.500 
Volt/lavoro CI potrà essere sostituito con due 
condensatori da 0,5 microF. 1 .000 V/l collegati in 
parallelo o con due condensatori da 2 microF. 
500 V/l collegati in serie. 

La resistenza R8 non è strettamente indispen- 
sabile per cui può anche essere eliminata. 

Un ultimo vantaggio di questa accensione con- 
siste nel fatto che, funzionando essa con la nor- 
male bobina in dotazione sulla vostra auto e 
non dovendo eseguire alcune modifiche sullo 
spinterogeno (rimane inserito anche il conden- 
satore che si trova disposto in parallelo alle 
puntine), con un commutatore in grado di sop- 
portare una corrente di 5 ampere si ha la pos- 
sibilità di passare dall'accensione elettronica a 
quella normale, particolare che ci permetterà di 
valutare il diverso rendimento dei due tipi di 



peribili. Con quest'ultima soluzione si avrà anche 
il vantaggio di poter disporre i vari collegamenti 
in modo più razionale, potendo i due commuta- 
tori essere montati anche lontani l'uno dall'al- 
tro; naturalmente, per passare da un sistema di 
accensione all'altro, bisognerà azionarli entrambi. 



COLLAUDO AL BANCO 

Molti lettori, prima di accingersi ad una realiz- 
zazione definitiva della accensione elettronica e 
a montarla sulla propria auto, vorranno rendersi 
conto di come effettivamente funziona il circuito. 
La cosa è senz'altro possibile semplicemente 
disponendo di una tensione a 300 Volt ce. ed una 
a 12 volt ce, la prima per caricare CI e la secon- 
da per alimentare TR3. Disponendo delle suddette 
tensioni di alimentazione si può collaudare al 
banco l'efficienza della accensione senza costrui- 
re tutta la parte relativa al circuito elevatore di 
tensione {TR1-TR2-T1) e la parte raddrizzatrice a 
ponte. Naturalmente dovrà essere costruito. 





/PORTA 
^ GATE 



Fig.10 Poiché 1 diodi controllati possono presentar- 
si su forme e dimensioni diverse vi presentiamo in 
questo disegno i tipi più facilmente reperibili. Da 
questo stesso disegno potrete identificare i tre ter- 
minali Catodo-Anodo-Porta. Ricordarsi che i diodi 
SCR debbono assolutamente essere montati sopra 
ad alette di raffreddamento affinché non si riscal- 
dino in modo eccessivo. 



accensione e, più importante, di evitare, nei casi 
estremi, di rimanere in panne lungo la strada. 

La fig. 9 sta ad indicare come deve essere ef- 
fettuato l'inserimento di questo commutatore tra 
i due impianti. 

Pur essendo l'accensione elettronica di sicuro 
affidamento consigliamo sempre di montarla co- 
me in fig. 9, per avere la possibilità di reinserire 
a piacere l'accensione normale; d'altra parte il 
montaggio di fig. 9 non comporta altro che l'uso 
di un commutatore 4 vie 2 posizioni, in grado di 
sopportare una corrente di almeno 5 Ampere su 
ogni contatto. Può essere difficile reperire in 
commercio un commutatore del genere: niente 
di preoccupante. Infatti si possono, in sua vece, 
utilizzare due commutatori due vie due posizioni, 
sempre da 5 A., che sono di gran lunga più re- 



anche se in modo provvisorio, tutto il circuito 
relativo a TH 1 e TR3, e, naturalmente, bisognerà 
anche procurarsi una bobina per auto di qual- 
siasi tipo, e di una candela. La funzione delle 
puntine potrà, invece, essere svolta da un in- 
terruttore comandato manualmente. 

A circuito ultimato potrete constatare di per- 
sona la potenza della scintilla emessa dal si- 
stema a scarica capacitiva e fare i dovuti raf- 
fronti con quelle prodotte dai sistemi usuali. 

Vedrete la differenza! 

É IMPORTANTISSIMO, nel caso si faccia una 
prova al banco con alimentatore separato, so- 
stituire la resistenza R8 con altra da 2.200 Ohm 
da almeno 1 Watt; pena l'immediata distruzione 
del diodo SCR, ed il rischio di mettere fuori uso 
anche l'alimentatore. 
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Il possedere un generatore di AF modulato e 
completamente a transistor rappresenta già di 
per se stesso un'idea seducente sotto tutti i punti 
di vista anche in riflesso alle grandi possibilità 
di impiego di questo apparecchio che si presta 
ottimamente per la taratura delle MF e dei gruppi 
AF e nella riparazione e messa a punto dei ricevi- 
tori sia a valvole che a transistor. Se poi a questo 
aggiungiamo che la relativa realizzazione compor- 
ta una spesa più che modica e che l'impiego dei 
transistor offre il vafìtaggio di eliminare i tra- 
sformatori di alimentazione mantenendo l'appa- 
recchio indipendente dall'alimentazione di rete, 
converrete che il nostro progetto è degno della 
vòstra attenzione. 

Lo schema elettrico, visibile in fig. 1, mostra 
che il funzionamento è basato sull'impiego di due 
transistor ed un fet, componente quest'ultimo che 
i nostri lettori già conoscono e di cui hanno im- 
parato ad apprezzarne le caratteristiche, quindi 
tutti coloro che ancora non posseggono un gene- 
ratore di AF modulato e ne sentono la mancanza 
possono intraprendere la realizzazione del pro- 
getto che vi stiamo presentando che, per la sua 
semplicità di costruzione tutti saranno in grado 
di montare senza eccessive difficoltà. 

Il primo transistor TR1 consiste in un NPN 
tipo BC 107 e viene impiegato come generatore 
di BF a resistenza-capacità; la scelta di tale oscil- 
latore è stata fatta perché così si ha la possibi- 
lità di eliminare un trasformatore di BF che non è 
sempre reperibile con facilità, mentre i conden- 
satori e le resistenze, oltre ad essere di tipo eco- 
nomico, si trovano dovunque. 

Il valore della frequenza in questo oscillatore 
è determinato appunto dai condensatori C1-C2- 
C3 e dalle resistenze R1-R2-R3 per cui, varian- 



done i valori, si modifica la frequenza del segnale 
di BF ed il lettore ha la possibilità di ottenere dei 
segnali più acuti o più gravi semplicemente 
sostituendo i valori che noi abbiamo proposto 
ell'elenco componenti con altri valori scelti 
sperimentalmente. 

Il segnale generato, non avendo ancora a que- 
sto punto un'ampiezza sufficiente per modulare 
al 100% il segnale di AF dell'oscillatore di AF, 
sarà quindi applicato ad un secondo stadio co- 
struito, come il primo, da un altro BC107 che 
nello schema è indicato colla sigla TR2. 

L'accoppiamento tra l'oscillatore di BF con 
quello di AF avviene attraverso il trasformatore 
intertransistoriale TI per il quale nel nostro 
progetto è stato utilizzato il modello 203. 

In ogni modo, per essere più precisi, coloro 
che intendessero completare la costruzione del- 
l'apparecchio con materiali di recupero potranno 
utilizzare per TI un trasformatore pilota per un 
AC 125 e un push-pull di OC72 o di AC128, il 
cui secondario (l'avvolgimento è provvisto di 
presa centrale che rimarrà inutilizzata) sarà colle- 
gato tra la tensione positiva di alimentazione ed 
il collettore di TR2 e l'altro avvolgimento si tro- 
verà inserito tra la massa ed il terminale sourge 
del fet. 

In pratica la modulazione del segnale di AF vie- 
ne ottenuta sul sourge del fet oscillatore FT1 ; 
sarebbe come dire di catodo se al posto del fet 
avessimo usato una valvola della quale il semi- 
conduttore ha analogo funzionamento, come 
abbiamo esaurientemente discusso nell'articolo 
che trattava appunto del fet. 

Il fet è il tipo 2N3819 (però al suo posto pos- 
siamo inserire qualsiasi altro tipo che presenti le 
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Un semplice ed utile oscillatore modulato che po- 
trà risultarvi utile per la taratura delle MF e dei 
gruppi di AF nella riparazione dei ricevitori sia a 
valvole che a transistor. 



GENERATORE di AF a FET 




RI 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 
R8 
R9 
RIO 

R11 
CI 



= 3.300 ohm 
= 33.000 ohm 
= 33.000 ohm 
= 3.300 ohm 
= 22.000 ohm 
= 2.200 ohm 
= 330 ohm 
= 220 ohm 
= 33.000 ohm 
= 100 ohm 
= 100.000 ohm 
= 10.000 pF. 



potenz. 



C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 
C9 
CIO 
C11 
C12 
C13 



= 10.000 pF. 
= 22.000 pF. 
= 10.000 pF. 
= 470 pF. 
= 0,1 mF. 
- 470 pF. 
= 0.1 mF. 
= 100 pF. 
= 120 pF. 
= 120 pF. 
= 300 pF. variabile 
= 300 pF. variabile 



C14 = 47 pF. ceramica 

51 = interruttore di rete 

52 = interruttore di modulazione BF. 

53 = commuttatore a 1 via 3 o 5 posizioni 
JAF1 = impedenza di AF Geloso 555 
DZ1 = diodo ZENER da 6 - 6,8 o 7 volt Va watt 
LI -12-13 = vedi anche articolo 

TI = trasformatore pilota per push pulì di OC72 

e ^C125 (tipo 203 Eurokit) 
TRI = transistor NPN al silicio tipo BC107 
TR2 = transistor NPN al silicio tipo BC107 
FT1 = transistor FET tipo 2N3819 



stesse caratteristiche) ed è utilizzato come oscil- 
latore di AF in un circuito Colpitts il quale benché 
abbia lo svantaggio di richiedere come conden- 
satore di sintonia un variabile a doppia sezione^ 
presenta però il pregio di non richiedere bobine 
speciali provviste di prese intermedie. 

Per terminare, non avendo il nostro oscillatore 
bisogno di bobine speciali, come abbiamo già 
accennato, fornite cioè di prese intermedie od 
avvolgimenti secondari per la reazione, si potrà 
non solo impiegare delle semplici bobine di AF 
tolte da un qualsiasi gruppo AF a valvole, ma 



à 



anche realizzarle eventualmente in modo auto- 
nomo avvolgendo semplicemente sopra a dei sup- 
porti qualsiasi le spire necessarie, senza alcuna 
preoccupazione del senso degli avvolgimenti, 
né del diametro del filo o del supporto in quanto 
se la frequenza generata non fosse esattamente 
quella richiesta si potrà facilmente ovviare all'in- 
conveniente aumentando o diminuendo il numero 
delle spire fino a raggiungere i risultati richiesti. 

Infine, per rendere l'oscillatore stabile ed insen- 
sibile al progressivo esaurimento delle pile che 
forniscono l'alimentazione, la tensione occorrente 
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Ecco come può essere disposto 
sul pannello frontale della sca- 
tola tutti i componenti relativi 
all'oscillatore modulato. Si no- 
terà in centro il condensatore 
variabile, a sinistra il portapile, 
mentre sulla destra il commu- 
tatore con le relative bobine. 



al solo oscillatore di AF verrà stabilizzata attra- 
verso un diodo Zener da 6 oppure da 6,8 volt. 

All'alimentazione del nostro generatore si prov- 
vederà con una tensione di 9 volt che sarà bene 
venga ottenuta collegando in serie due pile da 
4,5 volt per aumentarne la durata. 

Comunque ^nche una semplice pila da transi- 
stor a 9 volt servirà allo scopo, solo che avrà 
inferiore durata, visto che il generatore assorbe 
in media circa 10 mA. 



REALIZZAZIONE PRATICA 

Per evitare che il segnale di AF venga irradiato 
direttamente dal circuito occorrerà racchiudere 
tutto l'oscillatore entro una scatola metallica. 

Se già possedete un mobiletto metallico da 
utilizzare potete fare in modo che il montaggio 
dell'apparecchio rispetti le dimensioni disponi- 
bili nella scatola in vostro possesso mentre, di- 
versamente, se dovete acquistare un contenitore 
adatto potete sempre sceglierlo su misura dopo 
aver realizzato il progetto. Il circuito andrà realiz- 
zato preferibilmente su di una basetta di bachelite. 

Per qualsiasi soluzione propendiate ricordatevi 
comunque che il condensatore variabile è bene 
sia fissato internamente sul frontale della scatola 
anche perché in questo modo vi sarà facile farne 
fuoriuscire il perno in modo da potervi facilmente 
applicare poi l'indice per la lettura della scala 
parlante. A questo proposito noi consigliamo l'ac- 
quisto di un variabile provvisto di demoltiplica, 
che è facilmente reperibile in commercio a costi 
non troppo elevati, in quanto con esso si avrà 
la possibilità di una regolazione più fine e precisa. 

Se eventualmente non trovaste in commercio 



un variabile doppio cor. valon capacitivi uguali 
per le due sezioni è bene che la sezione a maggior 
capacità risulti quella collegata al drain del fet, 
cioè venga messa al posto di C12. 

Il commutatore, a 3 o più posizioni in riflesso 
alle gamme che desiderate ottenere, andrà siste- 
mato molto vicino al terminale del condensatore 
C12. 

La parte più critica di tutto il progetto risulta, 
come di consueto, quella che riguarda TAF in 
quanto quella relativa alla BF, che servirà per la 
modulazione, una volta montata non avrà bisogno 
di alcuna messa a punto. 

La criticità dello stadio di AF non è dovuta, 
per intenderci, a difficoltà di realizzazione oppure 
ad eventuali possibilità di non funzionamento, 
perché se lo monterete senza commettere errori 
di cablaggio esso funzionerà sempre ed in ogni 
modo, ma piuttosto le difficoltà stanno nella 
scelta di bobine che siano in grado di coprire tutte 
le gamme, evitando che una bobina possa coprire 
una gamma di frequenza già esplorata da quella 
precedente, mentre un'altra part^ di gamma 
potrebbe risultare meno coperta. Prima di 
procedere al fissaggio delle bobine, realizzatene 
alcune con numero di spire diverso da quello da 
noi calcolato, quindi, dopo averle inserite provvi- 
soriamente, controllate la frequenza emessa ed 
aggiungete, o togliete, se ce ne fosse bisogno, 
delle spire fino a coprire tutto il campo di frequen- 
ze desiderato. 

Per quanto concerne le bobine da impiegare 
come abbiamo già anticipato, potete sceglierle 
di qualsiasi tipo tolte da gruppi di AF a valvole. 

Ad esempio, per la bobina L3 che serve la gam- 
ma che va dai 300 KHz, che comprende le fre- 
quenze utili per la taratura delle MF che, come 
forse saprete, vanno dai 455 KHz nei ricevitori 
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americani e giapponesi ai 470 KHz per quelli 
europei, noi abbiamo impiegato un avvolgimento 
tolto da una vecchia MF di un ricevitore a valvola 
demolito. 

Per chi volesse invece autocostruirsela dovrà 
avvolgere, anche alla rinfusa, 400 spire di filo di 
rame da 0,12 mm su di un supporto compteto di 
nucleo dal diametro di 1 0 mm. 

Per la bobina della gamma delle onde medie, 
cioè L2, abbiamo tolto da un gruppo la bobina 
AF delle onde medie poi, considerando il fatto che 
molti lettori avrebbero potuto trovare difficoltoso 
reperire detta bobina già completata, abbiamo 
provato a costruirla avvolgendo attorno ad un 
supporto sempre da 10 mm di diametro 200 
spire di filo da 0,15 ed abbiamo constatato che 
col nostro variabile e tale bobina riuscivamo a 
coprire l'intera gamma delle onde medie. 

Infine per la terza bobina, vale a dire LI, che 
serve per la gamma delle onde corte, cioè dai 1 5 
ai 60 metri, abbiamo avvolto sopra ad un sup- 
porto di 15 mm di diametro 60 spire di filo da 
0,30, ottenendo anche con questa l'intera coper- 
tura della gamma. 

Inoltre volendo si potrà anche aggiungere qual- 
che gamma in più a quelle che noi abbiamo indi- 
cato, quali, per esempio, quelle delle Medio-Corte, 
cioè dai 60 ai 120 metri e dai 100 ai 250 metri. 



CONTROLLO E MESSA A PUNTO 

Terminato il montaggio, se non avete fatto er- 
rori, il (Drogetto è subito pronto per entrare in 
funzione, comunque, specialmente per agevolare 
i principianti, dobbiamo indicare come procedere 
per metterlo a punto. 

Cominciamo subito illustrandovi a cosa servono 
i vari comandi di cui l'apparecchio è fornito. 

51 = Interruttore di rete, quindi serve per dare 

tensione a tutto l'oscillatore. 

52 = Interruttore che serve per la modulazione 

del segnale di AF. Con esso avremo la pos- 
sibilità di ottenere in uscita un segnale AF 
modulato in ampiezza oppure un segnale 
AF privo di modulazione. Infatti quando S2 
mette in cortocircuito RI , l'oscillatore di BF 
viene completamente escluso ed in uscita 
avremo quindi solo un segnale AF. 

53 = Commutatore del cambio gamma. Con 

esso avremo la possibilità di scegliere, a 
seconda delle necessità del momento, un 
segnale sulle onde lunghe o medie o corte. 
R11 =^ Potenziometro dell'attenuatore neces- 
sario per il dosaggio del segnale in uscita. 



Dopo aver portato a termine la costruzione del- 
l'oscillatore, si dovrà controllare che le varie 
bobine riescano a coprire tutta la gamma per la 
quale sono predisposte. 

Inizieremo quindi col parlare del controllo da 
effettuare sulla bobina L3, quella cioè che serve 
alla taratura delle MF. 

Prendiamo come esempio un qualsiasi ricevi- 
tore provvisto della gamma delle onde medie e 
sintonizziamolo a fondo scala, corrispondente 
circa alla frequenza di 500 KHz. 

Accendiamo poi il nostro oscillatore e vediamo 
se il segnale emesso viene captato con il con- 
densatore variabile C12-C13 predisposto sulla 
metà circa della sua escursione. Qualora non si 
captasse alcun segnale in questa posizione e 
dovessimo, per captarlo, ruotare il variabile fin 
quasi alla sua completa chiusura (cioè con tutte le 
lamelle mobili interne a quelle fisse) occorrerà 
evidentemente aumentare il numero delle spire 
di L3 fino a raggiungere la condizione di « opti 
um » (percezione del segnale a variabile metà 
aperto). 

Per la bobina delle onde medie, vale a dire L2, 
dovremo cercare che a variabile aperto si abbia 
un segnale in cprrispondenza dell'inizio della 
scala del ricevitore ed a variabile chiuso si riesca 
a raggiungere o superare la frequenza che con L3 
si ottiene invece a variabile tutto aperto. 

Anche a questo risultato si giungerà facilmente 
modificando il numero delle spire di 12, se ce ne 
fosse bisogno, qualora cioè che i dati da noi for- 
niti non fossero sufficienti allo scopo. 

La stessa operazione andrà ripetuta infine per 
la bobina LI, quella che serve per le onde corte, 
ed eventualmente per tutte quelle altre bobine 
che avete creduto opportuno. inserire al fine di 
ottenere più gamme da esplorare. 

Quando si sarà giunti alla perfetta regolazione 
di tutte le bobine ottenendo con esse la com- 
pleta copertura di tutte le gamme, procederemo 
alla realizzazione di una scala graduata per cono- 
scere esattamente, quando ne avremo bisogno, 
quale frequenza l'oscillatore genera in corrispon- 
denza della posizione dell'indice connesso col 
variabile e del commutatore del cambio gamma. 
Per questa Taratura finale, qualora non abbiate 
la possibilità di utilizzare uno strumento cam- 
pione, potete sempre fare affidamento sulla scala 
parlante di un ricevitore. 

E importante, per evitare irradiazioni spurie, 
che per l'uscita del generatore venga usato del 
cavetto schermato, del tipo per TV, collegando 
ovviamente la calza metallica esterna alla massa 
ed il filo centrale al cursore del potenziometro 
R1 1. 
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AUDIO -MISCELARE A 



Un miscelatore audio è oggi un accessorio 
molto richesto non solo dagli utenti professiona- 
li, ma anche dal dilettante che può con esso mi- 
gliorare notevolmente le prestazioni del proprio 
impianto di riproduzione. 

L'uso di un miscelatore si rende necessario ogni 
qual volta si debbano amplificare con il medesimo 
apparecchio segnali provenienti da sorgenti di- 
verse. In campo professionale questa necessità 
si presenta molto di frequente, basti pensare, pur 
senza entrare in merito di applicazioni special 
qtiali quelle degli studi di registrazione, dei teatri, 
la sonorizzazione dei film, ecc., alle necessità di 
una sia pur modesta orchestrina che voglia ripro- 
durre la voce del cantante, il suono della chitarra 
e degli altri strumenti, più gli eventuali segnali 
prelevati da un registratore per gli effetti speciali, 
senza dover ricorrere a tanti amplificatori sepa- 
rati. Nell'ambito delle pareti domestiche un mi- 
scelatore di segnali audio può venir vantaggio- 
samente impiegato in tante occasioni, offrendo 
per di più la possibilità di realizzazioni preceden- 
temente ritenute impossibili. Possedendo delle 
qualità canore l'uso del miscelatore permette di 
registrare su nastro una musica e contempora- 
neamente il nostro canto, senza dover ricorrere 
a costosi registratori con il comando di sovrain- 
cisione, che, in aggiunta, non permettono spesso 
nemmeno una incisione contemporanea e quindi 
offrono notevoli difficoltà di sincronizzazione. 
Gli appassionati del passo ridotto troveranno 
insostituibile un miscelatore durante una serata 
di proiezione, perché solo con l'ausilio di questo 
strumento è possibile sovrapporre sulla pista 
sonora ad un sottofondo musicale un commento 



parlato dosando a piacere il volume e della mu- 
sica e della parola. 

Il miscelatore che presentiamo in questo arti- 
colo funge anche da preamplificatore, con un 
guadagno di tensione di circa 20 volte ed è, inol- 
tre, dotato di un misuratore di livello transistoriz- 
zato di notevole precisione. 

Il circuito di ingresso è equipaggiato con tran- 
sistori FET che, pur offrendo i notevoli vantaggi 
delle valvole, non abbisognano di ingombranti 
sistemi di alimentazione; l'intera apparecchia- 
tura può essere, così, racchiusa in contenitore 
metallico di piccole dimensioni, dotato di alimen- 
tazione autonoma e quindi di facile trasporto ed 
ancor più facile uso. Le caratteristiche di questo 
miscelatore sono tali da farne uno strumento di 
pregio, adatto anche ad usi professionali, per 
crediamo che molti lettori, realizzando questo 
progetto, avranno la possibilità di unire l'utile al 
dilettevole, perché un tale miscelatore può esse- 
re facilmente venduto anche a prezzo notevol- 
mente superiore a quello di acquisto del ma- 
teriale, tenendo conto che apparecchiature delle 
stesse caratteristiche hanno in commercio prezzi 
addirittura proibitivi. 



IL CIRCUITO MISCELATORE 

Il nostro progetto prevede quattro entrate, di 
cui tre amplificate tramite un FET e l'altra diretta, 
utile, quest'ultima, per applicare segnali di elevata 
intensità, quali quelli provenienti da un registra- 
tore o da un giradischi con cartuccia piezoelet- 
trica. -'- ' 
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Quando si ha necessità di amplificare contempo- 
raneamente segnali provenienti da sorgenti di- 
verse, è necessario utilizzare un miscelatore; quello 
che vi presentiamo può essere considerato una no- 
vità ih campo elettronico in quanto oltre a utiliz- 
zare come stadio preamplificatore i fet, è provvisto 
anche di indicatore di livello. 




DATI TECNICI DELLA SEZIONE AMPLIFICA- 
TRIGE 

Banda passante ax-1 dB = da 10 Hz a 50.000 Hz 

Amplificazione massima = 20 volte 

Tensione Max. applicabile in ingresso = 200 

millivolt 

Distorsione = Inferiore al 0,1% per tensioni in 
ingresso non superiori ai 1 00 millivolt 
Impedenza d'ingresso = 2 megahom 
Impedenza d'uscita = 100.000 ohm 



M 



Naturalmente il circuito può essere facilmente 
modificato per un numero maggiore (o minore) 
di canali, sia per quanto riguarda le entrate am- 
plificate sia per quelle dirette. 

Gli stadii amplificatori, come vedasi dallo sche- 
ma e dalla lista componenti, sono perfettamente 
identici, quindi ci limiteremo a descrivere il fun- 
zionamento del primo stadio. 

Il segnale applicato nella boccola di entrata, 
costituita da una presa Jack, giunge attraverso 
il condensatore CI al gate di FT1 polarizzato da 
resistenza RI da 2,2 Megaohm; abbiamo pertan- 
to una elevata impedenza di ingresso, con tutti 
i vantaggi relativi, a differenza di quanto si sareb- 
be potuto ottenere con l'uso di un normale tran- 
sistor 

Gli ingressi ad alta impedenza, infatti, sono 
quelli maggiormente versatili perché ad essi pos- 




I 



sono anche essere collegate, senza alcun incon- 
veniente, sorgenti a bassa impedenza quando, 
come nel nostro caso, trattasi di ingressi con un 
notevole grado di amplificazione, mentre non 
sarebbe affatto conveniente il collegamento in- 
verso, cioè sorgente ad alta impedenza su di un 
ingresso a bassa. 

Dal terminale drain del FET il segnale esce 
amplificato e tramite C3 viene inviato al poten- 
ziometro di volume R5; questo potenziometro 
dosa il segnale sul canale n. 1, allo stesso modo 
che i potenziometri R11, RI 7, RI 9 dosano il li- 
vello sugli altri canali. 

I segnali provenienti da ogni potenziometro di 
volume vengono prelevati tramite le resistenze 
R6, RI 2, Ria, R20, da 100.000 ohm, i cui estre- 
mi sono collegati assieme, ottenendosi, così la 
richiesta miscelazione. 

La banda passante dì questi stadi preamplifi- 
catori è molto estesa, infatti il guadagno rimane 
praticamente costante per frequenze da 10 Hz. 
fino a 50.000 Hz., rendendo possibile l'uso di 
questo miscelatore-preamplificatore anche con 
amplificatori Hi-Fi di altissima qualità. 

Non vi è, inoltre, nessun pericolo di sovraccari- 
care gli stadii preamplificatori, in quanto questi 
sopportano comodamente tensioni di ingresso di 
oltre 200 millivolt e solo a 250 millivolt comin- 
ciano ad introdurre un tasso di distorsione apprez- 
zabile. Comunque, all'atto pratico, questi valori 
di tensione in ingresso sono così elevati da non 
venir mai raggiunti: basti pensare che con un in- 
gresso di 200 millivolt sì avrebbe in uscita un 
segnale di ben 4 Volt, s'intende con il potenzio- 
metro di volume al massimo. 
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Data la semplicità dei circuito, 
consigliamo il lettore di realizzar 
re separatamente su due baset- 
te lo stadio miscelatore-amplifi- 
catore, e lo stadio misuratore di 
livello. 

L'INDICATORE DI LIVELLI 

Come abbiamo accennato il miscelatore possie- 
de un efficiente sistema per la misura del livello 
del segnale di uscita, necessario per poter control- 
lare visivamente l'influenza sull'uscita del misce- 
latore dei varii segnali applicatl in ingresso. 

Il potenziometro R26 regola la sensibilità del 
voltmetro permettendo di poter sfruttare questo 
strumento sia con sorgenti di segnale molto debo- 
li, sia con sorgenti più robuste; infatti la sensibi- 
lità del voltmetro va da un massimo di 0,5 milli- 
Volt ad un minimo 20 millivolt fondo scala. Ciò 
significa che un segnale da 0,5 millivolt applica- 
to ad uno degli ingressi col FET è sufficiente a 
mandare l'indice dello strumento a fondo scala 
quando il potenziometro R26 è regolato per il 
massimo. Nel caso R26 sia regolato per il minimo 
saranno necessari 20 millivolt. 

Il circuito del voltmetro è molto semplice, an- 
che se è dotato di ben tre transistor e due diodi. Il 
primo transistor, TRI, funge da emitter-follower, 
disaccoppiando il voltmetro dal resto del circuito 
ed evitando che esso possa caricare troppo l'u- 
scita dei FET, compromettendo il buon funziona- 
mento dell'insieme. Dall'emettitore del primo 
transistor il segnale viene prelevato tramite il 
condensatore elettrolitico C15 ed applicato alla 
base di TR2 che funge da amplificatore. In questo 
stadio notiamo l'insolita inserzione del controllo 
di sensibilità. Infatti l'amplificazione di questo 
stadio viene regolata cambiando il grado di con- 
troreazione introdotto dalla resistenza di emetti- 
tore R26. La massima sensibilità si ha quando il 
condensatore C18, da 50 microF., è direttamente 
inserito sull'emettitore, mentre la minima sensi- 
bilità si ha quando tale elettrolitico risulta in 
contatto con la massa, tramite in cursore di R26. 

Questo comando risulta molto utile perché 
permette di regolare la sensibilità dell'indice in 
modo da ottenere, a seconda dell'impiego o del- 
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Nella foto possiamo vedere come il circuito 
del nostro miscelatore amplificatore, venga col- 
locato in prossimità dei potenziometri. Tale ac- 
corgimento comunque non è tassativo e quin- 
di disposizioni diverse non modificano certa- 
mente il funzionamento purché si usi per I 
relativi collegamenti del filo schermato di BF. 



l'amplificatore di potenza impiegato, che l'indice 
della scala non raggiunge mai il limite massimo 
oltre il quale - avremo accertato con una prova 
pratica - l'amplificatore o il registratore in uso 
si satura. 

Da TR2 il segnale viene prelevato ed applicato 
sulla base dell'ultimo transistor TR3, un emitter- 
follower, che ha il compito di adattare l'impeden- 
za di uscita di TR2 all'impedenza di ingresso del 
circuito voltmetrico vero e proprio. Quest'ultimo 
si compone del diodo raddrizzatore DG1, il cui 
compito è quello di rendere continua la tensione 
proveniente, tramite il condensatore elettrolitico 
C19 dall'emettitore di TR3. Il secondo diodo 
DG2 e la resistenza R29 servono a rendere linea- 
re la scala del milliamperometro. Lo strumento 
utilizzato per questo indicatore di livello è da 
500 microampere: i dati riportati nel testo sono 
stati appunto ottenuti con un tal tipo di strumento 
e non crediamo sia il caso di utilizzarne uno più 
sensibile perché la sensibilità è già abbastanza 
elevata. Avendo a disposizione solo strumenti di 
maggiore sensibilità, questi potranno ugualmente 
essere impiegati aumentando in conformità la 
resistenza R29 in serie allo strumento. 



REALIZZAZIONE PRATICA. 

Ad evitare che il preamplificatore, di per sè 
assolutamente silenzioso, possa raccogliere 
dall'esterno dei fastidiosi ronzii è necessario 
inserire il miscelatore entro una scatola metal- 
lica. Questa scatola metallica potrebbe, a sua 
volta, essere racchiusa entro un mobiletto in le- 
gno lucido, quando il tutto debba essere esteti- 
camente abbellito per ben figurare accanto ad un 
amplificatore ad Alta Fedeltà. 

Sul retro della scatola andranno fissate le prese 
jack per i vari ingressi. Al posto della prese jack 
potranno usarsi altri tipi, purché schermati, in 
relazione al tipo di prese che sono preesistenti 
negli apparecchi che dovranno essere collegati 
con il miscelatore. 

Il circuito elettrico é suscettibile di notevoli 



modifiche, come il cambiamento del numero dei 
canali; si potrà addirittura trascurare di costruire 
tutta la parte relativa al voltmetro, ove non inte- 
ressasse avere un controllo visivo o ne fosse già 
provvisto l'amplificatore. 

Bisogna tener presente, però, che difficilmente 
i controlli di livello inseriti nelle varie apparec- 
chiature potranno avere una precisione analoga 
al misuratore descritto. 

Potrebbe presentarsi il caso che tutti i segnali 
di ingresso abbiano un'alta intensità, tale da 
mandare a fondo scala l'indice anche con il po- 
tenziometro di regolazione al minimo: in questo 
caso é necessario aumentare, per tentativi, il 
valore della resistenza R29, in serie allo stru- 
mento. 

Il potenziometro di regolazione della sensi- 
bilità può essere montato frontalmente sul panv 
nello, come nel nostro prototipo, oppure fissato 
internamente e regolato una volta per tutte. Si 
sceglierà la prima soluzione quando il miscelatore 
deve essere usato sempre con apparecchiature 
differenti, se invece il miscelatore viene usato 
sempre con lo stesso amplificatore e con gli 
stessi ingressi sarà più conveniente la seconda 
soluzione. 

La alimentazione di tutto il complesso é fissata 
a 12 Volt ottenibile con 8 pile a torcia da 1,5 
Volt in serie, contenute all'interno della stessa , 
scatola del miscelatore. Dato il modesto assor- 
bimento la duratura sarà lunghissima. L'uso di 
un piccolo alimentatore stabilizzato sarebbe 
possibile, ma occorre un alimentatore perfetta- 
mente filtrato, al fine di non raccogliere ronzio 
dalla rete. Crediamo che la cosa più conveniente 
sia una alimentazione a pile, anche perché un ali- 
mentatore in alternata complicherebbe notevol- 
mente le operazioni di schermatura in quanto 
sarebbe necessario proteggersi dal flusso disperso 
dal trasformatore di alimentazione. 

Come si vede il montaggio pratico del miscela- 
tore-preamplificatore non offre nessuna difficoltà, 
l'unica cosa su cui dobbiamo nuovamente insi- 
stere é una accurata schermatura di tutto 
il circuito. 
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OSCILLOGRAFO portatile 



t 



Con sole cinque valvole è possibile costruire un 
economicissimo oscilloscopio, che tuttavia, per le 
sue caratteristiche, sarà di grandissima utilità per 
controllare qualsiasi apparecchiatura elettronica, 
dagli amplificatori Hi-Fi ai televisori. Con questo 
progetto intendiamo fare un primo passo verso il 
campo degli strumenti professionali, iniziando 
proprio dairoscilloscopio, che, fra tutti gli strumen- 
ti, è certamente il più utile ed il più versatile. 



i i 

1 I . t ^ 

Lo strumento di controllo più importante in 
campo elettronico è senza dubbio l'oscilloscopio 
in quanto esso compendia, esaltandole al mas- 
simo, tutte le prerogative proprie di un tester, di 
un voltmetro, di un amperometro e, praticamente, 
di qualsiasi altro strumento di misura. 

Inoltre, oltre alla possibilità di effettuare mi- 
surazioni con una precisione decisamente supe- 
riore a qualsiasi altro strumento, esso offre pure 
la visione diretta del segnale da misurare o con- 
trollare consentendoci di stabilire di quanto esso 



risulti amplificato, la sua frequenza, le eventuali 
distorsioni presenti sull'onda, ecc., caratteristiche 
che nessun tester, per quanto perfetto, sarà mai 
in grado di offrirci. 

A buona ragione quindi esso è considerato in- 
sostituibile per coloro che si dedicano professio- 
nalmente alla realizzazione di amplificatori Hi-Fi 
perché col suo aiuto si ha la possibilità di segui- 
re il segnale immesso dall'entrata fino all'uscita. 
Ciò permette di studiare le probabili distorsioni 
e di capire subito quale stadio le causi in modo 
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da eseguire le necessarie sostituzioni sensa dover 
perdere troppo tempo in ricerche intuitive che a 
volte sono accompagnate da risultati che non 
compensano tutta la fatica impiegata nel prova- 
re e riprovare. 

Pure di importanza primaria l'oscilloscopio 
risulta per coloro che si interessano di videoripa- 
razione in quanto la possibilità di vedere su uno 
schermo i vari segnali video e di sincronizzazione 
facilita enormemente nella ricerca dei guasti da 
rimediare. 

Al radioamatore esso infine viene utilissimo 
per controllare la modulazione, per la taratura 
degli stadi di AF, per controllare se TAF entra 
negli stadi amplificatori di BF, per la taratura dei 



filtri di banda ed in mille altre pratiche applica- 
zioni. 

Malgrado tutta" questa versatilità di impiego 
troviamo che l'oscillografo non è, purtroppo, 
molto diffuso e la cagione di questo stato di fatto 
è da imputarsi ai prezzo veramente eccessivo col 
quale esso è posto in vendita anche nei suoi 
modelli più a buon mercato. 

Ed allora sono molti quelli che si accontentano 
di vederselo in sogno troneggiante sul banco di 
lavoro accantonando l'idea di un simile acquisto 
ed arrangiandosi nelle proprie esperienze alla 
meno peggio. 

Questo fino a ieri. 

Se infatti era questa la ragione principale a 
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trattenere i- nostri lettori dal possedere un simile 
strumento (non sono molti coloro che se la sen- 
tono di spendere somme spesso superiori al 
centinaio di biglietti da mille senza grave squili- 
brio per il bilancio) oggi invece essa non sussiste 
più in quanto con un po' di buona volontà e una 
spesa limitata potete realizzare un oscilloscopio 
che, pur non competendo con i tipi da mezzo mi- 
lione, regge benissimo il confronto con quelli che 
costano sempre oltre il centinaio di biglietti da 
mille. 

Il modello che infatti vi vogliamo presentare 
utilizza solamente 5 valvole, facilmente rintrac- 
ciabili in qualunque negozio radio, un tubo cato- 
dico abbastanza ben reperibile senza eccessiva 
difficoltà e spesa, ed alcuni altri componenti non 
particolarmente onerosi. 



SCHEMA ELETTRICO 

La parte essenziale di un oscilloscopio è co- 
stituita ovviamente dal tubo a raggi catodici: 
quello impiegato nella nostra realizzazione con- 
siste nel tipo DG7/32 della Philips: esso funziona 
a media tensione (400 volt di anodica) e pos- 
siede una sensibilità di 0,45 mmXvolt sulle 
placchette deflettrici verticali e 0,275 mmXvolt 
su quelle orizzontali. 

Inoltre questo tubo ha il vantaggio di possede- 
re, tra la superficie interna del vetro e lo strato 
fluorescente, uno strato conduttore trasparente 
di ossido di stagno collegato elettricamente al- 
l'anodo centrale di accelerazione, fattore questo 
che migliora il contrasto ed elimina le deforma- 
zioni della traccia per cariche indotte esterne. 

Grazie a questo accorgimento un capo del fila- 
mento può essere collegato a massa e conse- 
guentemente non avendo la necessità di alime- 
tarlo con un avvolgimento separato sul trasfor- 
matore di rete, si può impiegare per la realizza- 
zione un qualsiasi trasformatore per radio da 40- 
50 watt circa con un secondario di 2504-250 volt 
ed un avvolgimento da 6,3 volt 1 ,2 ampere. 

In fig. 1 è visibile lo schema elettrico del nostro 
progetto al completo. 

Un attento esame ci permette di suddividerlo 
in tre parti ben distinte: 

1 ) L'amplificatore per la deflessione verticale 

2) un oscillatore per la base dei tempi 

3) un alimentatore in CC 

Il segnale da applicare alle placchette deflettrici 
verticali andrà inserito sulle boccole d'entrata 
che si trovano collegate rispettivamente una a 
massa e l'altra alla griglia della prima valvola 
amplificatrice V2 che si trova montata nel cir- 



cuito in « cathode-fallower », cioè con catodo a 
massa. 

In serie tra la boccola d'entrata e la griglia 
della valvola troviamo inserito un attenuatore che 
regola la resistenza d'ingresso e che può essere 
cortocircuitato attraverso l'interruttore S1 . 

Ciò fa sì che si possa scegliere il valore della 
resistenza in entrata in 10 Megaohm con una 
capacità di 12 pF (con l'attenuatore inserito), 
oppure in quella da 1 Megaohm con una capa- 
cità d'ingresso di 50 pF con l'attenuatore in cor- 
tocircuito tramite SI . 

La valvola V2 consiste in un triodo tipo EC92 
che eventualmente potrà essere sostituito dal 
doppio triodo ECC81 previa utilizzazione di una 
sola sezione. 

Dal catodo della prima valvola il segnale, at- 
traverso il condensatore elettrolitico 015 viene 
poi inviato al potenziometro RI 7 da 10.000 ohm 
che funziona nel circuito come regolatore di 
ampiezza del segnale da controllare. 

La presenza del condensatore elettrolitico 015 
per prelevare il segnale risulta indispensabile per 
eliminare lo spostamento della traccia sullo scher- 
mo dell'oscillografo. 

Dal potenziometro il segnale quindi passa alla 
seconda valvola amplificatrice, un comunissimo 
pentodo tipo EF80, e, dalla placca della stessa, 
attraverso il condensatore CI 7, viene prelevato 
per essere inserito sulla griglia della valvola V4 
che funge da terzo stadio amplificatore; 

Questa consiste in una valvola a doppia se- 
zione, quella pentodica, è impiegata come ampli- 
ficatore mentre la seconda, quella triodica, serve 
per ottenere un segnale simmetrico da applicare 
alle placchette verticali (piedini 6-7) del tubo 
DG7/32. 

Questa amplificazione permette una sensibi- 
lità dell'ordine dei 110 millivolt per centimetro 
di deflessione: ciò sta a significare che alla mas- 
sima sensibilità basta applicare in entrata un se- 
gnale da 0,77 volt di picco per avere un'onda alta 
quanto tutto lo schermo in quanto il quadrante 
del tubo ha un'altezza di 7 cm per cui, moltipli- 
cando la sensibilità per l'altezza massima copri- 
bile otterremo appunto i 0,77 volt predicati. 

Nondimeno, grazie all'attenuatore d'ingresso 
ed al potenziometro RI 7 si avrà un campo di 
tensioni applicabili in ingresso fino a valori di 
300 volt picco a picco. 

La larghezza di banda dell'amplificatore per la 
deflessione verticale risulta pressoché lineare 
da 1 hertz fino a 3 Megahertz, comunque, con 
una certa attenuazione, se l'amplificatore è stato 
realizzato in modo perfetto, si può raggiungere 
anche una frequenza di 5 Megahertz. 
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Neria foto il tubo della Philips DG7/32 impiegato 
nel nostro oscilloscopio. 

La sincronizzazione del segnale applicato in 
entrata può essere ottenuta, nel nostro oscillo- 
scopio, in 3 diverse maniere commutabili attra- 
verso il commutatore S3, e precisamente, se- 
condo le posizioni che sono segnate in fig. 1 : 

1 = sincronizzazione interna 

2 = sincronizzazione esterna 

3 = sincronizzazione a 50 hertz 

Nella prima posizione (posizione 1) il segnale, 
per la sincronizzazione, viene prelevato, attraver- 
so la resistenza R16, direttamente sul catodo 
della prima valvola e di conseguenza l'ampiezza 
del segnale di sincronizzazione rimarrà invariata, 
indipendentemente dalla regolazione del poten- 
ziometro RI 7 dell'amplificatore verticale. 

Nella seconda posizione (posizione 2) la griglia 
della valvola amplificatrice di sincronismo V5, 
un dpppio triodo tipo ECC81, si trova collega- 
ta ad una presa esterna alla quale verrà inse- 
rito un segnale di sincronismo esterno quando 
questo sia necessario. 

Nella terza posizione (posizione 3), sempre sulla 
griglia della valvola V5, viene ad essere applicata 
una tensione a frequenza di rete, cioè a 50 hertz, 
tensione che viene prelevata attraverso la resi- 
stenza R27, sulla presa dei 6,3 volt che alimen- 
tano i filamenti delle valvole. 

Quindi il segnale di sincronizzazione prove-, 
niente dalla valvola V5 viene inviato ad un cir- 
cuito oscillatore a dente di sega del tipo transistor 
integratore di Miller. 

La scelta di questo circuito è stata fatta per- 
ché rispetto a quello ad oscillatore bloccato pre- 
senta i seguenti e non sottovalutabili vantaggi: 

- Non richiede l'uso di trasformatori speciali 

- Il segnale a dente di sega generato risulta molto 
lineare e non varia di ampiezza al variare della 
frequenza. 

- Fornisce una tensione a dente di sega di circa 
1 30 volt. 



3 }b 

Il segnale da applicare alle placchette per la 
deflessione orizzontale verrà prelevato, uno dal 
cursore del potenziometro R36 (che va collegato 
al piedino n. 9 del tubo DG7/32) e l'altro dalla 
placca della seconda sezione triodica della valvola 
V5 che funziona da invertitore di fase (e va col- 
legato al piedino n. 10). 

Il campo di frequenza della base dei tempi del- 
l'oscillatore a dente di sega va da 20 hertz fino a 
circa 18.000 hertz: questa gamma di frequenze 
si ottiene variando la posizione del doppio com- 
mutatore S4-S5. 



L'ALIMENTAZIONE 



La realizzazione dell'alimentatore adatto è stata 
studiata in modo da limitare al massimo il numero 
dei componenti, scegliendoli nel contempo tra 
quelli di maggiore reperibilità. 

Abbiamo già precisato che come trasforma- 
tore di alimentazione si può impiegare un tipo 
normalissimo per apparecchi riceventi della po- 
tenza di circa 40-50 watt provvisto di un secon- 
dario capace di erogare all'incirca 250-h250 volt 
più un altro secondario da 6,3 volt per i filamenti. 
Aggiungiamo che tale trasformatore può essere 
sostituito, senza alcuna variazione al circuito, 
con altri di potenza maggiore, ad esempio da 
80-100 watt, sebbene 50 watt siano già suffi- 
cienti al fabbisogno del nostro oscillatore. 

Quindi se avete a disposizione un trasformatore 
di alimentazione prelevato da una vecchia radio 
in demolizione, potete benissimo utilizzarlo, co- 
me qualsiasi altro tipo di trasformatore, sempre 
che lo spazio disponibile all'interno del mobile 
metallico che conterrà l'oscilloscopio lo permet- 
ta. Anche per quello che concerne l'alta tensione 
non esiste alcun criterio di criticità, quindi anche 
una tensione di 280-1-280 volt non potrà pre- 
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giudicare il funzionamento dell'apparecchio. Co- 
munque se vi sentite in grado di costruire da voi 
il trasformatore 'potete scegliere un nucleo da 
45-50 watt e sopra di esso avvolgere un nu- 
mero di spire adatto per ottenere le varie tensioni 
e che noi vi indicheremo. 

Primario di rete a 220 volt = 1270, spire di filo 

di rame smaltato da 0,3 mm 
Secondario di AT = 2780 spire presa centrale 

di filo di rame da 0,12 mm 
Secondario di 6,3 volt = 35 spire di filo di rame 

da 0,85 mm 

Nucleo = lamierino per trasformatori con nucleo 
di 8 cm quadrati. 
L'alta tensione viene quindi raddrizzata da due 
raddrizzatori al silicio, indicati nello schema elet- 
trico di fig. 1 con la sigla RS1-RS2, quindi live- 
lata da dei condensatori elettrolitici e, attraverso 
delle resistenze di disaccoppiamento, applicata 
agli elettrodi delle varie valvole che costituiscono 
l'amplificatore verticale ed il generatore a dente 
di sega. Per l'alta tensione necessaria all'alimen- 
tazione del tubo a raggi catodici, tensione che può 
variare tra i 400 ed i 550 volt, si impiega un cir- 
cuito duplicatore di tensione costituito dai due 
raddrizzatori RS3-RS4. 



I comandi deiroscillografo 

Il lettore non eccessivamente esperto potrà 
chiedersi quale funzione esplichino i diversi po- 
tenziometri e commutatori che risultano inseriti 
nello schema. 

La nostra precisione sembrerà superflua ai più 
in quanto, una volta realizzato il progetto, sarà 
facile stabilire a cosa servono regolandoli e rile- 
vando l'effetto sullo schermo dell'oscillografo, 
comunque per completare maggiormente il nostro 
articolo vi indicheremo le varie funzioni detta- 
gliatamente. 

51 = interruttore per l'accensione dell'oscillo- 

scopio 

52 = deviatore per modificare la sensibilità di 

entrata del segnale 

53 = commutatore a 3 posizioni pér la scelta 

del tipo di sincronizzazione necessaria 
S4-S5 = commutatore 6 posizioni per la scelta 

della frequenza a dente di sega 
RI 7 = potenziometro che serve per regolare in 
modo uniforme l'ampiezza del segnale in 
entrata 

R6 = potenziometro che serve per la messa a 
fuoco della traccia Juminosa sullo schermo 



R4 = potenziometro che serve per il controllo 

della luminosità della traccia 
R34 = potenziometro che regola l'escursione 

nella gamma di frequenze scelte dalla 

posizione di S4-S5 
R36 = potenziometro che regola l'ampiezza del 

segnale a dente di sega. 



REALIZZAZIONE PRATICA 

Tutto il complesso dell'oscilloscopio verrà rea- 
lizzato sopra un telaio metallico, possibilmente di 
alluminio, in quanto risulta molto più facile lavo- 
rarlo. 

Per evitare influssi magnetici, che potrebbero 
far deflettere il fascio degli elettroni all'interno 
del tubo a raggi catodici, il trasformatore di ali-- 
mentazione dovrà essere fissato dietro lo zoccolo 
del tubo con i lamierini e gli avvolgimenti disposti 
parallelamente all'asse del tubo. 

Oltre a questo è pure molto importante che i 
collegamenti inerenti il generatore a dente di sega 
ed il commutatore S4-S5 siano tenuti molto corti 
e vicinissimo alla valvola V6; operando diversa- 
mente non si avrà la possibilità di raggiungere 
la frequenza limite dei 1 8.000 hertz. 

Durante il montaggio fate in modo che i colle- 
gamenti percorsi dalla corrente alternata, quelli 
cioè che provvedono all'alimentazione dei fila- 
menti, non siano sistemati troppo vicini alle griglie 
delle valvole ed ai relativi condensatori di accop- 
piamento tra placca e valvola, onde evitare che 
segnali a corrente alternata captati induttiva- 
mente o capacitivamente possano deformare la 
traccia sull'oscillografo. 

A tale proposito consigliamo, ne II 'effettua re i 
collegamenti tra alimentazione e filamenti, di 
servirvi di due fili intrecciati di cui uno porterà 
la tensione dei 6,3 volt e l'altro invece sarà quello 
di massa in modo che il filo percorso dalla cor- 
rente alternata venga, in pratica, come schermato 
da quello collegato a massa. 

Per inserire il segnale sulle boccole d'entrata 
dell'amplificatore verticale usate sempre filo 
schermato di ottima qualità perché, utilizzando 
del filo normale, quest'ultimo potrà essere influen- 
zato da residui di alternata anche al solo avvici- 
narsi di una mano. 

Ultimo avvertimento: per evitare che il fascio 
di elettroni del tubo catodico risulti influenzabile 
esternamente da correnti alternate parassite 
esterne sarà opportuno che tutto l'oscillografo 
sia racchiuso dentro una scatola metallica 
che fungerà da schermo elettrostatico. 
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L'INTEGRATO 



PA237 




1 

-1 ♦ 



della 



GENERAL ELECTRIC 



La nostra trattazione sui circuiti integrati prosegue 
in questo numero con Tottimo PA 237, un amplifi- 
catore di BF capace di fornire 2 watt di potenza 
modulata con un tasso di distorsione a livello più 
che accettabile. 



L'integrato di turno questo mese è uno degli 
ultimi modelli della General Electric ed è stato 
immesso sul mercato con la sigla PA 237; esso 
consiste in un amplificatore di BF in grado di 
erogare, con una alimentazione adatta, una po- 
cenza'di 2 watt su di un carico di 16 ohm. Il fatto 
che questo integrato disponga di una potenza di 
2 watt può anche non significare nulla in quanto 
non è che ciò sia un fattore trascendentale, piut- 
tosto rappresenta ancora una volta come con un 
piccolo componente, basta osservare la fotogra- 
fia che lo illustra, si possano ottenere risultati per 
raggiungere i quali occorrono circuiti tradizionali 
ben più difficoltosi e voluminosi. 

in fig. 1 vi abbiamo riportato il PA 237 stiliz- 
zandolo in disegno su scala naturale e corre- 
dandolo delle misure d'ingombro che gli sono 
proprie, nonché delia numerazione dei vari pie- 
dini di utilizzazione affinché, se vi capitasse di 
utilizzarlo non abbiate difficoltà nei vari colle- 
gamenti. 

Come potete arguire, esso ha la forma di un 
parallelepipedo di mm 19 X 7 x 3 provvisto di 
8 piedini di utilizzazione e di una linguetta che 
servirà a collegarlo con una piastra di raffredda- 
mento, necessaria a disperdere il calore generato 
durante il funzionamento. 

Qui di seguito sono riportate le caratteristiche 



salienti di questo integrato misurate afla tempe- 
ratura ambiente di 25°C, caratteristiche che vi 
daranno un'idea precisa delle sue possibilità. 



Tensione di alimentazione = 24 volt 
Potenza d'uscita = 2 watt 
Dissipazione -= 2,25 w^tt* 
Rendimento = 52% a 2 watt 
Corrente di riposo = 1 B mA max. 
Banda passante = da 25 Hz a 56.000 Hz 
Rapporto segnale/rumore = 75 dB a 2 watt 
Tasso di distorsione = 0,5% a 1.000 Hz su 2 
watt 

Sensibilità = 8 millivoK 
Impedenza d'entrata = 40.000 ohm 
Impedenza altoparlante 1 6 ohm 



Come potete notare, le doti di questo integra- 
to, senza essere eccezionali in senso assoluto, 
fanno del PA237 un ottimo amplificatore dotato 
di sufficiente potenza e di ottima fedeltà di ri- 
produzione. Oltre a queste qualità, che possiamo 
definire basilari, dobbiamo aggiungere che si 
possono anche ottenere prestazioni diverse da 
quelle enunciate, sia ricorrendo ad una alimen- 
tazione diversa da quella indicata, visto che l'in- 
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Fig. 1 Nel disegno abbiamo stilizzato il PÀ237 vi- 
sto di prospetto e di taglio. Le dimensioni sono 
quelle naturali e si possono riassumere in mm 
19 X 7 per la base ed in mm. 3 per l'altezza. 

Abbiamo provveduto a numerare anche i vari 
piedini affinché non troviate difficoltà nei collega- 
menti. Come punto di riferimento potete prendere 
la linguetta ricordando che la parte visibile in di- 
segno ò quella superiore. 




tegrato può essere alimentato da una gamma 
di tensioni variabili da 9 a 27 volt, sia modifi- 
cando alcuni componenti di servizio. 

Queste soluzioni verranno poi trattate in se- 
guito, sempre in questo articolo, nella parte ine- 
rente i vari modi d'impiego del PA 237. 

Come siamo soliti fare, spendiamo qualche 
parola sullo schema elettrico interno di questo 
integrato perché coloro che o per curiosità o per 
amore scientìfico avessero interesse a conoscer- 
lo siano soddisfatti. 

Il circuito elettrico, naturalmente raffigurato 
secondo gli schemi tradizionali, è quello che ap- 
pare in fig. 2; esso consta di 7 transistor (di cui 
6 sono NPN ed 1 PNP), 4 resistenze e 5 diodi. 

La descrizione del funzionamento non necessi- 
ta di particolari discorsi: il segnale di BF inserito 
sul terminale n. 14 viene applicato alla base del 
primo transistor TR1 il quale, assieme a TR2 
determina un primo stadio amplificatore differen- 
ziale. 

La base di TR2 risulta libera e fuoriesce dal 
corpo dell'integrato in collegamento col piedino 
n. 12 e della cui utilizzazione parleremo in se- 
guito. 

Prelevato sul collettore di TR2 il segnale passa 
alle basi dei due transistor TR3 e TR4 che prov- 
vedono a sfasarlo di 1 80°. 

Infine il segnale, sfasato di 180°, sarà appli- 
cato alla base dei due transistor finali, TR6 e 
TR7 montati in push-pull, che provvederanno 
alla definitiva amplificazione. 

Il transistor TR5 che si trova interposto tra il 
finale TR7 e l'invertitore di fase TR3, serve a 
rendere simmetrico il collegamento coi due tran- 
sistor finali, in quanto ambedue devono essere 
eccitati in emitter-follower. 



Nella foto II circuito integrato PA.237 ingran- 
dito 2 volte. 



Fig. 2 Schema elettrico equivalente a quello del- 
l'integrato, secondo il sistema tradizionale. Come 
potete constatare il numero dei componenti ò mol- 
to limitato. Da notare la completa assenza di con- 
densatori per le ragioni esposte in proposito nel- 
l'integrato presentante il mese scorso. 
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Componenti 



RI = 680.000 ohm 

R2 = 56.000 ohm 

R3 = 18.000 ohm 

R4 = 330.000 ohm 

R5 = 56.000 ohm 

R6 = 6.800 ohm 

R7 = 22 ohm 



CI = 330.000 pF 
C2 - 1.000 pF 

C3 = 500 microF. elettrol. 25 V/l 
C4 = 470.000 pF 
C5 = 5 microF. elettr. 12 V/l 
Altoparlante da 1 6 ohm 
Alimentazione 24 volt * 



UTILIZZAZIONE DELL'INTEGRATO PA 237 

Lo 'schema base di un montaggio con questo 
integrato è quello rappresentato in fig. 3 nella 
quale appare un amplificatore completo di ogni 
suo componente. 

Effettuando questo montaggio occorre ricor- 
darsi di provvedere l'integrato di una piastra di 
raffreddamento collegata alla linguetta che fuo- 
riesce dal corpo dello stesso; all'uopo è suffi- 
ciente una piastra metallica (per esempio di allu- 
minio) di dimensioni 65 X 25 X 1,5 mm. 

Possiamo osservare, da questo circuito, come 
la base di TR2 cioè il piedino n. 12 risulti colle- 
gata al circuito di controreazione il cui tasso è 



In funzione del rapporto delle due resistenze 
R4/R6; infatti se al posto dei 6.800 ohm di R6, 
come risulta dall'elenco componenti, noi inse- 
riamo resistenze di valore diverso, otterremo 
delle variazioni dell'impedenza d'entrata, della 
sensibilità, del tasso di distorsione e della banda 
passante. Essendo quindi questa resistenza piut- 
tosto importante, si potrebbe inserire al suo po- 
sto un potenziometro in maniera da poterne va- 
riare le caratteristiche a seconda delle necessità. 

In ogni modo, perché possiate scegliere il 
valore della resistenza più confacente alle vostre 
esigenze, vi abbiamo approntato una tabella, 
dalla quale dedurre i diversi risultati per i valori 
di R6 sfruttabili. 



R6 in ohm 

Distorsione armonica 
Impedenza d'entrata in ohm 
Frequenza minima amplificata in Hz 
Frequenza massima amplificata in Hz 
Sensibilità in millivolt 



0 

5,2% 

20.000 

80 

24.000 
8 



1.000 
2,9% 
35.000 
35 

50.000 
22 



5.000 
1,7% 
40.000 
18 

100.000 
86 



10.000 
1,5% 
40.000 
17 

110.000 
150 
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M PA 237 



-O 24 VOLT 



ALTOPARLANTE 




Fig. 5 , ^ 

▼ 

' R1 = 820.000 ohm 



R2 
R3 
R4 
R5 



1 80.000 ohm 
1 2.000 ohm 
330.000 ohm 
1 50.000 ohm 



CI = 330.000 pF 
C2 = SOOmicroF. 12 V/lelettroL 
C3 = 220.000 pF 
Altoparìante da 8 ohm 
Alimentazione 1 2 volt 
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ENTRATA 



Fig.6 




R6 = 10.000 ohm potenz. lineare f*" 
RI = 680.000 ohm CI = 330.000 pF 4 

R2 = 56.000 ohm C2 = 2.200 pF \ 

R3 = 18.000 ohm ^^.^ C3 = 5 microF. 1 2 V/l elettrol. ^i^it- 
R4 = 330.000 ohm Altoparìante da 1 6 ohm | 

R5 = 56.000 ohm Alimentazione bipolare 1 2 1 2 volt X 
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ENTRATA 



Fig. 7 



10 



14 PA 237 



12 



-O 24 VOLT 



ALTOPARLANTE 



4 



C1 330.000 pF 

RI 560.000 ohm C2 - 2.200 pF 

R2 56.000 ohm C3 - 2.200 pF 

R3 100.000 ohm C3 500 microF. 25 V/l elettrol. 

R4 330.000 ohm C4 470.000 pF 

R5 56.000 ohm Altoparlante da 1 6 ohm 

R6 1 8.000 ohm Alimentazione 24 volt 
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Fig. 8 

R1 = 680.000 ohm 

R2 = 56.000 ohm 

R3 = 18.000 ohm < 

R4 = 1 Megaohm ] 

R5 = 56.000 ohm 

R6 = 180.000 ohm 

R7 = 1 0.000 ohm potenz. lineare 

R8 = 150.000 ohm 

CI = 330.000 pF 

C2 = 330.000 pF 

C3 = 2.200 pF 

C4 = 500 microF. V/l elettrol. 

C5 = 330.000 pF 

Altopariante da 1 6 ohm 

Alimentazione 24 volt 



4^H 



ENTRATA 




Fig. 9 



= 680.000 ohm 

= 56.000 ohm 

= 1 8.000 ohm 

= 330.000 ohm 

= 56.000 ohm 

= 6.800 ohm 

= 22 ohm 

= 390 ohm 

= 330.000 pF 

= 1.000 pF 

= 50 microF. 25 V/l elettrol. 

= 500 micro F. 25 V/l elettrol. 

= 5 microF. 1 V/l elettrol. 

= 47.000 pF. 
Altoparlante da 1 6 ohm 
Alimentazione 24 volt 
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ENTRATA rio 



La fig. 4 mostra invece un circuito da impie- 
gare quando si richiede una maggior sensibilità 
in ingresso. In questo caso è sufficiente inserire 
in entrata un segnale di appena 5 millivolt,per 
ottenere i 2 Watt in uscita: questo schema quindi 
si presta per le testine magnetiche che così si 
possono collegare direttamente all'amplificatore 
senza bisogno di stadi intermedi preamplifica- 
tori. 

Anche per questo montaggio occorre una ali- 
mentazione di 24 volt ed un altoparlante da 16 
ohm. Se si volesse invece utilizzare una alimen- 
tazione di 12 volt, allora il circuito da impiegare 
sarebbe quello di fig. 5, praticamente uguale a 
quellodi fig. 4, ma con i valori dei componenti 
calcolati, in modo da adattare l'integrato alla 
tensione di alimentazione sopracitata. 

Naturalmente diminuendo la tensione di ali- 
mentazione a metà valore anche la potenza otte- 
nibile sarà inferiore e dai 2 watt, scenderà ora 
a 0,75 watt. 

Con una alimentazione di 12 volt l'altoparlan- 
te dovrà avere 8 ohm di impedenza. 

L'impedenza d'entrata si mantiene anche con 
tale schema sempre sui 1 5.000 ohm ed il tasso 
di distorsione sarà di media attorno al 3,5 % per 
passare al 10 % qualora si volesse raggiungere 
il Watt di potenza. 



Fig. 10 
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Alimentazione 24 volt 
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Alimentazione 24 volt 



Se si realizzasse un alimentatore che fornisse 
12-1-12 volt si potrebbe eliminare il condensa- 
tore elettrolitico per l'altoparlante utilizzando lo 
schema di fig. 6. 

In fig. 7 abbiamo riportato invece un circuito 
atto ad accrescere l'impedenza d'ingresso del 
PA237 impiegando un sistema di controreazione 
addizionale. 

È bene osservare che in questo circuito è '! 
rapporto delle resistenze R2-R4-R5 a determi- 
nare il tasso di controreazione. 

Il guadagno può essere modificato scegliendo, 
per tentativi, per queste tre resistenze dei valori 
diversi da quelli che noi abbiamo provato e ri- 
portato nell'elenco componenti. 

Il circuito di fig. 8 mostra un altro sistema di 
controreazione in tensione col quale si ha un no- 
tevole aumento dell'impedenza d'ingresso che 
viene portata a circa 1 Megaohm. 



Questo schema serve quando si voglia colle- 
gare l'integrato a riproduttori ad alta impedenza, 
quali ad esempio le testine piezoelettriche. Se 
uno desidera invece che l'impedenza di carico, 
vale a dire quella dell'altoparlante, risulti colle- 
gata a massa e non al positivo di alimentazione 
come nei progetti precedenti, si può ricorrere 
allo schema di fig. 9. 

Anche in questo caso, sempre con una ali- 
mentazione di 24 volt, si può ottenere una po- 
tenza di 2 watt. 

Un metodo ulteriore per aumentare l'impedenza 
d'ingresso dell'integrato consiste praticamente 
nello schema elettrico di fig. 3 con in più una re- 
sistenza inserita in serie al condensatore d'in- 
gresso. 

A seconda del valore di questa resistenza si 
ottengono risultati diversi 
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Con due integrati si può realizzare un comples- 
so amplificatore stereofonico di BF capace di 
erogare 2 watt per canale per un totale di 4 watt. 

In fig. 10 vi abbiamo riportato lo schema elet- 
trico di un solo dei due canali in quanto è suffi- 
ciente riportarlo pari pari in duplice copia per 
poter avere il complesso stereofonico; potete 
notare che sono presenti i vari controlli di volume, 
di tono e quello di bilanciamento. 

Ovviamente mentre W potenziometro di bilan- 
ciamento è unico, quelli di volume e di tono deb 
bono essere del tipo doppio ed in questo caso 
ogni potenziometro asservirà simultaneamente 
i due canali. 

Per poter applicare in ingresso tensioni sull'or- 
dine dei 0,7 - 1 millivolt, ed ottenere sempre in 



uscita Lina potenza di 2 watt occorre far prece- 
dere all'integrato due transistor preamplificatori 
per elevare l'intensità del segnale fino ad un li- 
vello sufficiente. In fig. 1 1 vi riportiamo lo schema 
completo di preamplificatore. In questo progetto 
si può regolare la risposta in frequenza attraver- 
so il trimmer potenziometrico (RI 5) ed il volnme 
col potenziometro R 1 9. 

Con l'integrato PA237 è possibile eseguire un' 
circuito a ponte collegandone due secondo lo 
schema elettrico di fig. 12 ed ottenere così un 
amplificatore con un'uscita di 4 Watt. 

Osservando questo schema potete notare che 
i condensatori elettrolitici di collegamento degli 
altoparlanti vengono eliminati e l'altoparlante 
viene collegato direttamente sui piedini 7 dei due 
integrati. 
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330.000 ohm 
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Alimentazione 24 volt 



pag. 439 



un alimentatore da 



i 

Or- 



Accresciamo la gamma degli alimentatori stabiliz- 
zati descritti su questa rivista con un progetto, 

in scatola di montaggio, che soddisferà tutti i no- a ^ r.r.v . 
stri lettori. Questo alimentatore è in grado di ero- 

gare una corrente di 2 Amper ed è provvisto di un j 

dispositivo per la protezione contro i cortocircuiti, — | 

evitando così che un errore di collegamento possa \ \ 

danneggiare sia Talimentatore che il circuito di \ \ 

prova. 1"^ I 



Sul primo numero della nostra rivista abbiamo 
presentato due progetti di alimentatori stabiliz- 
zati che, pur avendo incontrato larghi consensi 
tra i nostri lettori, non sono stati risparmiati da 
alòune critiche da parte di coloro che desiderava- 
no apparecchiature più raffinate e complete. 
Anzi per meglio dire, la critica maggiore era ri- 
ferita alla corrente erogabile dai due progetti, 
che potrebbe rivelarsi insufficiente per alcuni 
impieghi particolari. 

Infatti i nostri progetti erano in grado di erogare 
una intensità di corrente massima di circa 600 
milliampere, con una gamma di tensioni, varia- 
bili tra i 3 e i 18 volt, selezionabili tramite un 
commutatore a 6 posizioni. 

La stabilità era mantenuta ad ottimi livelli 
considerando che il modello meno stabile aveva 
una stabilità intorno al 10% per scendere airi% 
nel modello più perfezionato, prerogative che 
facevano degli stessi due strumenti eccellenti. 

pra cercando di accontentare quei nostri lettori 
che vorrebbero uno strumento dotato di maggiore 
potenza, abbiamo preparato un alimentatore sta- 
bilizzato in grado di sopportare correnti dell'ordine 
dei 2 ampere, intensità più che sufficiente anche 
per gli esigenti. Inoltre per rendere il nostro pro- 
getto ancora più interessante, lo abbiamo provve- 



duto di un ottimo sistema di protezione contro 
i cortocircuiti. 

Il cortocircuito è un problema che in un alimen- 
tatore stabilizzato potrebbe anche essere trascu- 
rato se non prendessimo in considerazione il 
fattore « disattenzione ». 

Troppe volte vi sarà capitato, come talvolta 
anche a noi, di prendere, tanto per fare un esem- 
pio, i due terminali d'uscita dell'alimentazione 
e di collegarli al progetto in studio con le polarità 
invertite, con un risultato il più delle volte cata- 
strofico. 

Non è raro infatti che i transistor, sottoposti 
ad un trattamento non consono alla loro naturale 
predisposizione, in quei pochi istanti duranti i 
quali vengono sottoposti a tensioni inverse alla 
loro abituale alimentazione, partano per destina- 
zione « pattumiera » lasciando un notevole vuoto 
nelle nostre tasche. 

A questi inconvenienti, pur giustificabili, possia- 
mo aggiungere un altro problema che pensiamo 
sia comune a molti sperimentatori: i soliti fili 
scoperti ed ondeggianti che, manco a farlo appo- 
sta, non sanno fare di meglio che entrare in con- 
tatto fra di loro, oppure i soliti terminali dell'ali- 
mentazione che, lasciati sul banco, sentono una 
profonda attrazione per il cacciavite o le pinze 
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2 Amper 




metalliche che immancabilmente provvedono a 
cortocircuitarli con chiare conseguenze per i 
transistor dell'alimentatore stesso. 

Abbiamo quindi convenuto che sarebbe piut- 
tosto comodo possedere un alimentatore stabi- 
lizzato che, se anche cortocircuitato per qualsiasi 
inavvertenza, fosse corredato di un dispositivo 
capace di interrompere automaticamente la ten- 
sione in uscita, che insomma ovviasse alle nostre 
disattenzioni senza incorrere alla sua autodistru- 
zione. 

L'alimentatore stabilizzato EK 104 è stato pro- 
gettato proprio per avere queste proprietà. 

Infatti appena la corrente supera i normali limiti 
di carico, interviene un relè che entra automatica- 
mente in azione, interrompendo istantaneamente 
la tensione sui terminali d'uscita e contempora- 
neamente sul pannello frontale si accenderà una 
lampadina spia ad indicare che c'è qualcosa che 
non funziona a dovere, cioè che o per disatten- 
zione, o per altra causa, è intervenuto un corto- 
circuito ad interrompere le nostre prove. 

Trovato l'inconveniente, per ripristinare le con- 
dizioni iniziali basterà pigiare l'apposito pulsante 
(che è indicato con la scritta starter) che provve- 
derà a re inseri re la tensione rimettendo in fun- 
zione l'alimentatore, pronto ad interrompersi di 
nuovo appena si verificherà un altro inconve- 
niente. 

L'ALIMENTATORE STABILIZZATO EK 104 

A conclusione della nostra prefazione, possia- 
mo senza dubbio considerare questo progetto 
il più perfezionato dei nostri modelli in quanto 
pur possedendo una stabilità di tensione valuta- 
bile attorno airi%, esso è in grado di alimentare 
progetti che hanno un assorbimento fino a 2 am- 
pere proteggendoli inoltre in maniera molto effi- 
cace contro i cortocircuiti. 

L'unico inconveniente, se pur tale possiamo 



chiamarlo, consiste nel costo che risulta supe- 
riore a quello dei modelli precedenti, e ciò a causa 
della presenza di un relè amperometrico che prov- 
vede all'interruzione dell'alimentazione in caso di 
cortocircuito, di uno schema leggermente più 
complesso e di un trasformatore più grosso in 
quanto deve essere capace di sopportare una in- 
tensità di corrente superiore. 

Come contropartita possiamo assicurare che 
quelle poche migliaia di lire in più per la realizza- 
zione di questo progetto verranno ammortizzate 
dal numero dei transistor salvati, specie per coloro 
che si interessano fattivamente di elettronica e 
si sbizzarriscono in prove su prove. 

Anche in questo modello le tensioni in uscita 
si ottengono ruotando un commutatore, visto che 
questo sistema si è rivelato molto più comodo che 
dover manovrare un potenziometro che, come 
avevamo spiegato in riferimento agli altri alimen- 
tatori, richiederebbe la presenza di un voltmetro 
per controllare continuamente le tensioni presen- 
ti. 

Siccome a nostro avviso è superfluo poter usu- 
fruire in uscita di tensioni intermedie come quelle 
di 8,5 o 9,5 o 10 volt, quando solito qualsiasi 
apparecchiatura viene progettata per tensioni 
standard di 3- 4,5-6-9-12-18 volt, abbiamo inse- 
rito nel progetto quei valori che sono adatti per 
ottenere queste tensioni, commutabili, come an- 
ticipato, tramite un commutatore a 6 posizioni. 

Comunque vale sempre il discorso fatto per i 
progetti precedenti, e cioè che il lettore e futuro 
realizzatore potrà avere a sua disposizione altri 
valori di tensione semplicemente variando il va- 
lore ohmico delle resistenze da R2 a R7 oppure 
da R14a R17. 

CIRCUITO ELETTRICO 

Lo schema elettrico dell'alimentatore è visibile 
in fig. 1 . 
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Un trasformatore di alimentazione di circa 50 
watt e con un primario provvisto di prese per le 
varie tensioni di rete è equipaggiato di un secon- 
dario in grado di erogare 2 ampere alia tensione 
di 25 volt, tensione che andrà applicata ai capi 
di un raddrizzatore a ponte siglato RSl del tipo 
Siemens B 40 C 3.200. 

La tensione viene quindi filtrata da due conden- 
satori elettrolitici di forte capacità (C1-C2) e, do- 
po essere passata attraverso la bobina del relè, 
perverrà al collettore del transistor TR 1 . 

Il relè comanda gli scambi S2-S4-S5. ' 

In condizioni normali di azione la tensione/tra- 
mite lo scàmbio S4, che risulta chiuso sul circui- 
to, giunge attraverso R10 al diodo Zener DZ1 da 
9,1 volt ed al partitore di resistenze ad esso po 
in parallelo e che sono contrassegnate dalle sigle 
R2-R3-R4-R5-R6-R7. 

Quindi la tensione, prelevata dal suddetto par- 
titore attraverso il commutatore S6, andrà ad ali- 
mentare l'emettitore del transistor TR3. 

Lo scambio S5 invece servo ad alimentare il 
collettore del transistor tR2 il quala a sua volta 
piloterà la base del transistor finale di potenza 
TRI. 

Il transistor TR2 viene pilotato, come si può 
dedurre dal circuito, dal transistor TR3 il quale 
provvederà ad applicarvi sulla base una tensione 
regolata dalla posizione del doppio commutatore 
S6-S7, definendo così le varie tensioni in uscita. 
Per parlare adesso del sistema di protezione, im- 
maginiamo che sui terminali d'uscita sia presenta 
un cortocircuito: allora la corrente assorbita dal 
circuito supererà il valore di protezione favorendo 
l'eccitazione della bobina del relè il quale attirerà 
a sé i deviatori degli scambi S2-S4-S5. 

Queste nuove condizioni che si vengono a crea- 
re causano l'immediata interruzione del passag- 

10 della corrente ai transistor pilota TR2-TR3 ed 
automaticamente quindi anche la presenza di ten- 
sione ai capi d'uscita dell'alimentatore. 

Inoltre il deviatore S2 simultaneamente si chiu- 
derà sulla parte del circuito che asserve la lam- 
padina spia LP2 e vi invierà la tensione prelevata 
dalla presa a 9 volt del secondario del trasfor- 
matore; la lampadina si accenderà e mostrerà 
inconfutabilmente la presenza di un cortocircuito. 

Anche quando il dispositivo di protezione è in 
funzione, tuttavia rimarrà sempre una corrente 
che passando attraverso le resistenze R8-R9-R10 
ed il diodo Zener sarà più che sufficiente per man- 
tenere eccitato il relè con prosecuzione dello sta- 
to di interruzione del passaggio della corrente 
nella parte restante del circuito. 

Per diseccitare il relè sarà necessario premere 

11 pulsante S3 che provvederà a riportare l'ali- 
mentatore nelle condizioni primitive di funziona- 



mento, cortocircuitando la bobina del relè. Come 
abbiamo accennato attraverso il commutatore 
doppio S6-S7 avremo la possibilità di modificare 
la tensione in uscita e commutando la manopola 
di comando sul valore che interessa al momento. 

Osservando lo schema troveremo che le prime 
tre commutazioni, quelle cioè corrispondenti 
3-4,5-6 volt risultanto cortocircuitate: il cambio 
delle suddette tensioni avviene modificando so- 
lamente la presa sul partitore di S6. 



REALIZZAZIONE PRATICA 

Il circuito stampato già inciso agevolerà note- 
volmente il lettore nella realizzazione del progetto 
essendo in esso già indicata la posizione dei fori 
relativi ai vari componenti da impiegare e la loro 
sistemazione più adatta, evitando quindi tutti i 
problemi di ubicazione che potrebbero insorgere. 

In queste condizioni sarà molto difficile Incor- 
rere in qualche errore di cablaggio. 

In fig. 2 vi abbiamo riportato il circuito stam- 
pato a grandezza naturale, affinchè coloro che vo- 
lessero costruirselo, da sè possano riportarlo su 
una basetta ramata. In ogni modo la ditta Eurokit 
potrà inviarlo a richiesta a coloro che non avesse- 
ro voglia o possibilità di realizzarlo. 

I vari componenti poi, installati nella posizione 
indicata come richiesto dalla fig. 3, verranno sta- 
gnati con cura facendo attenzione che i contatti 
siano perfetti e le stagnature ben eseguite. In 
quanto all'alloggiamento dei singoli pezzi, essi 
trovano sistemazione sul circuito ad esclusione, 
naturalmente, di quegli efementi che vanno fis 
sati sul pannello frontale, cioè le lampade spia, 
'interruttore di alimentazione ed il Commutatore 
S6 - S7. Le resistenze R2, R3, R4, R5, R6, R7, 
ed inoltre R14, R15, R16, R17, vengono saldate 
/direttamente al commutatore il quale, pertanto, 
potrà essere unito al circuito stampato con soli 
5 fili al posto dei 13 altrimenti necessarii. 

II trasformatore, come vedesi, trova anch'esso 
sistemazione sul circuito stampato. 

Per il collegamento delle lampadine spie, come 
risulta dal disegno pratico di fig. 3, si salderanno 
a terminali indicati nei rispettivi fori del circuito 
stampato. 

Ricordatevi che le lampadine spia dovranno ri- 
sultare isolate dalla massa della scatola metalli- 
ca. Neil inserire nei fori di utilizzazione i transistor, 
consigliamo un po' di attenzione a non confon- 
dere i terminali E-B-C degli stessi, errore che 
ovviamente impedirà il funzionamento dell'ap- 
parecchio. 

Tf transistor di potenza andrà invece fissato al 
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coperchio posteriore della scatola metallica che 
fungerà da contenitore; con questa soluzione 
avremo così anche un'ottima aletta di raffredda- 
mento utile a disperdere il calore generato dal 
transistor durante il funzionamento. 

Sarà bene, anche se ciò potesse sembrare su- 
perfluo ad una prima considerazione, isolare il 
transistor dal metallo del coperchio con le appo- 
site miche e rondelle isolanti per evitare di creare 
un eventuale cortocircuito all'interno dell'alimen- 
tatore stesso. 

Nel disegno di fig. 4 è illustrata la disposizione 
dei. piedini E-B del transistor di potenza; il termi- 
nale C è costituito dalla carcassa dello stesso. 

Le resistenze che formano i due particolari di 
tensione, i quali vengono comandati dal doppio 
commutatore S6-S7, vengono saldate, corne det- 
to, sui terminali degli stessi nel modo indicato in 
fig. 3. 

Prima di saldarle però sarà opportuno control- 
lare il loro valore ohmico, con un ohmetro, af- 
finché esso corrisponda a quello richiesto dato 
che eventuali eccessive tolleranze possono pro- 
vocare apprezzabili variazioni indesiderate delle 
tensioni in uscita. 

Terminato il montaggio, prima di racchiudere 
il tutto dentro il contenitore metallico, sarà utile 
verificare con un voltmetro i vari valori ottenibili; 
in ogni modo, se non avete commesso errori e vi 
siete attenuti alle nostre istruzioni, tutto risulterà 
regolare e le tensioni in uscita avranno il valore 
richiesto. 

Potrebbe accadere che una qualsiasi resistenza 
risulti non perfettamente regolare; piccole tolle- 
ranze possono essere ignorate in quanto non pos- 
sono che causare delle variazioni di tensione tra- 



scurabili, quale ad esempio se al posto dei 9 volt 
richiesti se ne ottenessero 9,1 oppure se invece 
di 12 fossero 12,1 od anche 12,2. 

Andranno invece effettuate correzioni se in- 
vece di 9 volt risultasse presente sui terminali 
d'uscita una tensione di 10 volt; naturalmente le 
correzioni si faranno cambiando le resistenze 
inerenti alle tensioni anormali con altre di valore 
più vicino a quello da noi riportato nell'elenco 
componenti. 

Quanto abbiamo detto circa il modo di ottene- 
re delle tensioni il più possibile esatte vale anche 
qualora si decidesse per avere in uscita delle 
tensioni intermedie a quelle da noi prese in con- 
siderazione. 

Infatti a ciò si giunge sostituendo le resistenze 
del commutatore S7 (ed eventualmente anche 
quelle di S6) con altre di valore approppriato e 
controllando con un voltmetro fino ad ottenere 
la gamma di tensioni desiderate. 

Completato il montaggio e controllato che tutto 
funzioni in modo perfetto, non resterà altro da fare 
che racchiudere il complesso in una scatola di 
opportune dimensioni, sul cui coperchio anteriore 
andranno riportate tutte le scritte di uso. 

Sarete allora in possesso di un elegante ali- 
mentatore di cui presto imparerete ad apprezzar- 
ne i vantaggi, come poi hanno fatto i nostri tecni- 
ci che ora non saprebbero più farne a meno. 

Non solo potrete lavorare attorno ai vostri pro- 
getti con assoluta sicurezza senza il continuo 
pericolo di vedere andare in fumo dei componenti 
preziosi, ma anche troverete ottimo if fatto di 
non dover sempre cambiare batterie che, per la 
loro carica limitata, si esauriscono sempre trop- 
po presto e quindi necessitano di frequenti sosti- 
tuzioni con inerenti non trascurabili spese. 
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In molti progetti capita spesso di incontrare, tra i 
vari componenti di uno schema questo particolare 
tipo di resistenza. É nostra opinione che fra i tanti 
lettori e progettisti che ci seguono non siano nu- 
merosi quelli che almeno una volta non abbiano 
sentito il desiderio di sapere qualcosa di più su 
questo singolare componente. 



una RESISTENZA chiamata N.T.C. 



L'ipotesi da noi formulata circa la scarsa cono- 
scenza da parte di numerosi lettori del valore in- 
trinseco dei vari componenti ha una base piut- 
tosto fondata in quanto si sa per esperienza che 
un qualsiasi sperimentatore è portato maggior- 
mente al montaggio dei circuiti che alla compren- 
sione dei molteplici perché che caratterizzano il 
funzionamento degli schemi. 

Non per nulla noi abbiamo reputato opportuno 
inserire nella nostra rivista degli articoli che ten- 
dono ad illustrare i diversi metodi di applicazione 



dei componenti meno conosciuti, teoricamente 
parlando, in maniera da gettare le basi per una 
conoscenza approfondita delle varie funzioni 
circuitali sì da favorire coloro che avessero l'in- 
tenzione di portare a termine con soddisfazione 
dei progetti frutto della propria passione ed in- 
ventiva. 

In questo numero vogliamo parlare delle co- 
siddette resistenze NTC, del loro comportamento 
nei circuiti elettronici e della loro utilizzazione 
più approppriata. 
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Fig. 1 In figura appare riportato il grafico caratteri- 
stico di funzionamento dei due diversi tipi di resi- 
stenze in cui la linea continua sta ad indicare il com- 
portamento di una NTC in dipesa della temperatura 
mentre la linea tratteggiata simboleggia il compor- 
tamento di una resistenza normale alla stessa varia- 
zione di temperatura. Come potete notare, la diffe- 
renza appare sostanziale, e non solamente come 
verso di curvatura delle due, ma anche come raggio 
di curvatura. 



GRADI CENTIGRADI 



Fig. 2 Disegno che raffigura il tipo di NTC sotto 
vuoto. Questo tipo viene usato precipuaménte in 
presenza di acidi corrosivi quando, per esempio, si 
voglia misurare la temperatura dei bagni galvanici. 



Innanzitutto, cosa significa NTC? 

Il significato della sigla proviene direttamente 
dalla nomenclatura tecnica inglese e serve a rap- 
presentare le iniziali delle parole « Negative Tem- 
perature Coefficiente » che. convenientemente 
riportate in lingua Italiana si interpretano come 
« Coefficiente di Temperatura Negativo ». 

Cosa è che differenzia una NTC dalle normali 
resistenze che tutti esaurientemente conoscono? 
A questo punto, per chiarezza, diviene necessaria 
una breve dissertazione sulle resistenze di tipo 
convenzionale e cercheremo di essere concisi e 
chiari nell'esporvi cose che certamente tutti cono- 
scerete ed altre che forse per molti rappresente- 
ranno una novità. 

Dal nome stesso di resistenza si può già chia- 
ramente capire la funzione specifica di questo 
componente; resistenza, infatti, nel suo significato 
più comune significa opposizione, che trasportata 
in campo elettronico sta appunto ad indicare una 
forza vera e propria che si oppone al moto delle 
cariche elettriche attraverso un qualsiasi condut- 
tore. 

Consideriamone quindi il comportamento 
quando queste vengono ad essere inserite in un 
circuito elettrico percorso da una corrente. 

Se prendiamo in considerazione i principali 
effetti riscontrabili nell'atto dell'inserimento di 
una resistenza In un circuito, troveremo che ai 
suoi capi avviene una caduta di potenziale, pro- 



porzionale al valore del componente e della 
corrente che l'attraversa, e questa energia viene 
dissipata dalla stessa sotto forma di calore.. Una 
resistenza di tipo comune riscaldandosi presenta 
l'inconveniente di aumentare il proprio valore 
ohmico proporzionalmente alla corrente che 
l'attraversa fino a giungere, nei casi limite, cioè 
quando essa viene sottoposta a correnti supe- 
riori al valore massimo sopportabile secondo le 
caratteristiche di costruzione, alla sua distru- 
zione. 

Una resistenza tradizionale quindi, quando è 
sotto carico, aumenta il proprio valore ohmico 
è perciò, per contrapposizione alla NTC, può dirsi 
a Coefficiente di Temperatura Positivo. 

Da ciò il paragone risulta in maniera inconfu- 
tabile e viene spontanea la considerazione che 
la NTC si comporta in modo assolutamente con- 
trario alle normali resistenze, cioè, riscaldandosi, 
tende a diminuire il proprio valore ohmico anzi- 
ché aumentarlo. 

Ma non è ancora tutto: mentre nei comuni 
resistori la variazione del valore ohmico è mante- 
nuta entro limiti pressoché trascurabili (nella 
maggioranza dei casi in una gamma che va dallo 
0,01% ad un massimo dello 0,5%) inferiori prati- 
camente alla stessa tolleranza di costruzione, 
nella resistenza NTC il valore ohmico è in stretta 
dipendenza al cambiamento di temperatura po- 
tendo raggiungere dei massimali del 6% di va- 
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riazione per ogni grado centigrado e ciò rappre- 
senta sostanzialmente la proprietà che ne deter- 
mina l'impiego. Tanto per fare un rapporto quan- 
titativo, in fig. 1 vi abbiamo presentato i dia- 
grammi delle variazioni ohmiche dei due tipi di 
resistenze, quella tradizionale e la NTC, in funzio- 
ne della temperatura. 

Come potete constatare, anche senza avere 
una particolareggiata conoscenza della funzione 
dei diagrammi, la differenza di comportamento 
delle due resistenze, denunciata dalle due curve 
assolutamente diverse, è sostanziale e non sola- 
mente quantitativamente (dalla curvatura della 
linea) ma anche come verso di curvatura. 

Infatti, mentre nel diagramma della resistenza 
normale la linea si può considerare grosso modo 
una retta orizzontale, nel diagramma della resi- 
stenza NTC la linea risulta fortemente inclinata 
e mostra chiaramente come anche piccole varia- 
zioni di temperatura influiscano in maniera deci- 
siva sui valori ohmici della NTC. 

Chiusa la parte introduttiva, possiamo comin- 
ciare senz'altro la trattazione particolareggiata 
delle caratteristiche e dei modi d'impiego delle 
resistenze NTC. 



CARATTERISTICHE TECNICHE 

Non crediamo opportuno soffermarci sulla co- 
stituzione interna di questi termistori; è sufficien- 
te sappiate che essi vengono ottenuti industrial- 
mente attraverso vari processi di sinterizzazione 
con l'impiego di ossidi semiconduttori, agglome- 
rati ceramici ed ossidi di metallo in percentuali 
varianti a seconda delle caratteristiche che si 
vogliono ottenere dalle diverse NTC. 

Esternamente esse si presentano sotto gli 
aspetti più differenti, consoni all'uso cui sono sta- 
te destinate. 

Fra i tanti tipi normalmente reperibili in com- 
mercio noi faremo ora una rapida carrellata su 
quelli che più frequentemente incontreremo nel- 
le varie applicazioni. 

I tipi sottogas o sottovuoto, che appaiono in 
fig. 2, vengono usati particolarmente in presen- 
za di atmosfere corrosive, quali si trovano fre- 
quentemente in impianti chimici, e consistono 
praticamente in un bulbo di vetro o di quarzo, pie- 
no di gas inerte o sotto vuoto, contenente un ci- 
lindretto di materiale resistivo. 

Vi sono poi i tipi cilindrici, come quelli in fig. 3, 
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Fig. 3 La forma delle NTC a cilindro é quella che 
appare in figura. Le dimensioni dipendono dal va- 
lore ohmico della resistenza e dalla potenza della 
stessa. Data la larga gamma di valori esse trovano 
largo impiego in vari circuiti elettronici. 



che portano alle estremità due reofori: questi 
hanno dimensioni varianti a seconda della po- 
tenza e del valore ohmico di lavoro. 

I tipi a forma di sonda, come in fig. 4, sono co- 
stituiti da un elemento sensibile a forma di goccia 
racchiuso dentro un involucro di vetro di circa 
2-5 mm di diametro e con una lunghezza che può 
raggiungere anche i 50-60 mm.: questi ultimi 
sono i più idonei per la realizzazione di apparec- 
chiature elettromedicali, per il controllo della 
temperatura di liquidi in generale ed in tutti quei 
casi insomma che necessitano della lettura ra- 
pida e precisa della temperatura. 

Come ultimo, in fig. 5, abbiamo presentato il 
tipo che maggiormente risveglia il nostro inte- 
resse per la sua possibilità di essere inserito nei 
circuiti transistorizzati, vale a dire quello a disco. 

Questa NTC come forma e dimensioni assomi- 
glia ad un normale condensatore a pastiglia ed è 
comunemente reperibile in una gamma di valori 
che vanno da un minimo di pochi ohm ad un 
massimo di 4.700 ohm (vedere ultima pagina 
di copertina della rivista). . . 



La possibilità di poter usufruire di tanti valori 
ohmici diversi permette l'impiego di tali resistor! 
in una infinità di progetti di cui vi daremo in se- 
guito interessanti ragguagli. 

Il campo di temperature esplorabili dai diversi 
tipi di NTC è abbastanza ampio ed abbraccia va- 
lori che vanno da -1 00°C fino a -l-300°C ed anche 
oltre, a seconda dei tipi considerati, con una di- 
minuzione della resistività che scende fino ad 
1/100 ed anche ad 1/1.000 del valore ohmmico 
a temperatura ambiente. 

Il costo di questi componenti è mantenuto a 
livelli molto modesti, almeno per i tipi di più co- 
mune impiego, per cui esse possono essere inse- 
rite anche nei circuiti elettronici più semplici sen- 
za incidere in maniera notevole sulla spesa di 
realizzazione. 

Di contro, a tutte queste qualità si accoppiano 
anche dei difetti il principale dei quali consiste 
nella non linearità di funzionamento. 

Quarrto detto sta a significare che l'abbassa- 
mento del valore resistivo non accompagna in 
maniera lineare, cioè direttamente proporzio- 
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naie, l'aumento della temperatura, ma ha un an- 
damento curvilineo, come d'altronde appare chia- 
ramente dal diagramma di fig. 1 che, pur non 
puntualizzando il funzionamento di un particolare 
tipo di NTC, può essere riferito qualitativamente 
al comportamento generale di detto componente. 

Questo inconveniente però non pregiudica in 
maniera eccessiva l'utilizzazione della NTC, an- 
che perché per quegli apparecchi che richiedono 
una grande precisione esistono dei tipi che man- 
tengono una linearità di funzionamento in un 
campo di temperature abbastanza ampio, ma 
naturalmente questi sono caratterizzati anche da 
un costo superiore a quello dei tipi di impiego 
normale. 

Comunque anche i tipi usuali, coi debiti ac- 



corgimenti, possono anche essere eventualmen- 
te impiegati in progetti che richiedano una certa 
precisione; è necessario solamente considerare 
attentamente i limiti di efficienza di questi termi- 
stori, vale a dire i limiti di temperatura durante 
i quali la loro curva si mantiene abbastanza li- 
neare. 

Il funzionamento delle NTC è catalogabile in 
due maniere diverse, anche se strettamente 
interdipendenti l'una dall'altra. 

Infatti, o la variazione della loro resistività viene 
ad essere causata da modifiche di temperatura 
esterne (quindi misurando con uno strumento 
adatto le analoghe variazioni di una corrente che 
passi attraverso di esse si può risalire alla tempe- 
ratura cui sono sottoposte), oppure il riscalda- 




Fig. 4 NTC a forma di sonda. Queste vengono im- 
piegate dì preferenza in apparecchiature elettro- 
medicali, vedi i termometri a NTC. 
Nella fotografia annessa sono visibili due tipi di 
termometri clinici immessi sul mercato dalla 
Philips. 




Fig. 5 II tipo a disco è senza dubbio quello che 
interessa maggiormente i nostri lettori in quanto è 
quello più usato nei normali circuiti transistorizzati. 
La gamma dei valori disponibili di questo tipo di 
NTC va da pochi ohm fino a 4.700 ohm. 



mento della NTC avviene direttamente a causa 
della stessa corrente che l'attraversa, special- 
mente se questa è di intensità abbastanza eleva- 
ta. 

La prima forma ovviamente è la più indicata 
per effettuare misurazioni di temperature ambien- 
tali, di liquidi o di corpi riscaldati, immergendo 
il bulbo della NTC nel fluido da controllare oppure 
mettendo il corpo della stessa a contatto dell'og- 
getto di cui si desidera conoscere il grado di 
temperatura. 

Il secondo metodo invece rappresenta il si- 
stema più semplice per mantenere ad un certo 
livello, ad esempio, il valore della corrente che 
alimenta valvole o transistor, cioè serve preci- 
puamente a scopo protettivo di circuiti elettro- 
nici; in ogni modo gli esempi di applicazione del- 
le NTC che vi presenteremo serviranno più di 
ogni altra spiegazione tecnica a farvi compren- 
dere le possibilità d'impiego di questi compo- 
nenti. 

E evidente che i due modi di funzionamento 
che vi abbiamo testé enunciato sono coesistenti 
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RESISTENZA 

NTC 



Fig. 6 In figura è illustrato il metodo più semplice 
per misurare una temperatura. Una resistenza NTC 
viene utilizzata in connubio con un normale tester 
predisposto per la misura di resistenza con fondo 
scala ohm X 1. Mettendo in contatto la NTC col 
corpo di cui si vuole misurare la temperatura note- 
remo un subitaneo abbassamento del valore resi- 
stivo segnato dall'indice del tester e da questo 
potremo risalire alla temperatura incognita. 



anche se in pratica ci si può orientare così che 
l'uno prevalga sostanzialmente sull'altro, mante- 
nendo per esempio una corrente molto bassa 
quando si voglia eseguire la misura di tempera- 
tura di un ambiente, visto che bastano piccole 
variazioni per causare forti abbassamenti di re- 
sistenza, mentre, al contrario, con correnti molto 
elevate l'effetto delle condizioni ambientali di- 
venta irrilevante rispetto all'aumento di tempera- 
tura causato dalla corrente stessa che attraversa 
il componente. 



ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLE NTC 

Da quanto abbiamo detto del diretto legame 
tra il valore ohmico di una NTC e la temperatura 
esterna in cui il termistore è immerso, si può 
arguire quanto sia semplice risalire alla misura 
della temperatura di un ambiente o di un corpo 
impiegando una NTC accoppiata ad un Ohmetro. 

il circuito da impiegare allo scopo potrebbe 
essere benissimo quello raffigurato in fig. 6 dove 
una NTC viene utilizzata per misure di tempera- 
tura in unione ad un Tester predisposto sulla 
scala delle resistenze. 

Poiché ogni variazione di temperatura causa 
una analoga modifica del valore ohmico della 
NTC noi, dall'indice dello strumento che indica 
tale variazione potremo, conoscendo le caratte- 
ristiche del particolare tipo di termistore, risalire 
facilmente alla temperatura di cui desideriamo 
conoscere l'entità. 

Siccome poi tanto la scala dell'Ohmetro quanto 
la dipendenza della NTC dalla temperatura non 
sono ad andamento lineare, per avere una lettura 
diretta dovremo preparare una scala di riferi- 
mento, relativa ovviamente al particolare tipo 




Realizzando il circuito a ponte che appare in dise- 
gno è possibile ottenere un misuratore di tempera- 
tura molto sensibile e preciso. Il potenziometro R3 
serve per l'azzeramento del ponte ed a questo pro- 
posito vi rimandiamo all'articolo. 



Fig. 7 

Componenti 

RI = 2.200 ohm 
R2 = 2.200 ohm 
R3 - 5.000 ohm trimmer potenz. 
NTC = resistenza NTC tipo B8.320.05.P2K2 della 
della Philips 

DG1 = diodo al germanio tipo OA85 o equi- 
valenti 

S1 = Interruttore di alimentazione 

MA = strumento milliamperometro da 0,5 mA 

fondo scala 
Pila da 4,5 volt 
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impiegato, nella quale dovremo segnare i valori 
ohmici corrispondenti alle temperature che si 
possono misurare. Per far ciò si ricorre al vecchio 
metodo del confronto con un qualsiasi termo- 
metro a mercurio immergendolo assieme alla 
NTC in un recipiente contenente un fluido ri- 
scaldato e segnando sulla scala di utilizzazione 
dell'ohmetro la resistenza corrispondente alla 
temperatura segnata dal normale termometro, 
e così via per vari valori fino a completare la scala. 

Sarà bene ripetere che la scala così comple- 
tata avrà valore solamente in riferimento alla NTC 



avremo, per la misura di tutto il campo di tempe- 
ratura considerata, un'escursione dell'indice che 
coprirà pressoché tutta la scala dello strumento, 
con possibilità di una lettura abbastanza precisa. 

I vantaggi di un termometro costruito in questa 
maniera, confrontandolo con quelli convenzio- 
nali, consistono in una maggiore prontezza, es- 
sendo in grado di effettuare una misura nello spa- 
zio di qualche secondo contro i 4-5 minuti d'ob- 
bligo di analoghi strumenti convenzionali. 

II circuito precedentemente presentato si pre- 
sta per campi di temperature piuttosto ampi; 




Ecco come può essere realizzato un termometro 
che utilizza il sistema a ponte proposto in fig. 7. 
Tutto il circuito va racchiuso dentro una scatola 
metallica di dimensioni sufficienti a contenere an- 
che la pila di alimentazione e lo strumentino indica- 
tore. 



usata per la prova in quanto tra componente e 
componente i diagrammi, quindi le variazioni 
connesse ad una stessa temperatura, sono diver- 
se da tipo a tipo. 

Riferendoci sempre all'esempio appena accen- 
nato, tanto per darvi un esempio sui valori più 
idonei da impiegare, volendo effettuare controlli 
di temperature varianti da 20°C a 120°C, sarà 
bene indirizzarsi verso NTC da 500 ohm a 25°C 
connessa ad un ohmetro predisposto sulla por- 
tata corrispondente a ohm X 1 e così operando 



qualora fosse invece necessario eseguire misure 
limitate a piccole parti della scala centigrada, 
con la possibilità di poter apprezzare anche va- 
riazioni di frazioni di grado, come ad esempio per 
i termometri clinici, sarà opportuno utilizzare il 
circuito di fig. 7. 

Esso consiste essenzialmente in una resistenza 
NTC disposta in un circuito a ponte con altre 
tre resistenze di valore ohmico uguale a quello 
del termistore preso a temperatura ambiente. 

Questo particolare circuito va completato da 



pag. 453 




Fig. 8 In un amplificatore con stadio finale in 
push-pull la NTC viene inserita,come appare in figu- 
ra, tra la base e l'emettitore dei due transistor fi- 
nali così da stabilizzare la corrente di riposo dei 
transistor rendendola indipendente dall'aumento 
di temperatura causato durante il funzionamento 
dell'amplificatore. 



un milliamperometro 0,5 milliampere fondo sca- 
la e da una pila da 4,5 volt. 

Per questo progetto noi consigliamo di im- 
piegare una NTC tipo B8.320.05.P2K2 della Phi- 
lips da 2.200 ohm a 25°C e di conseguenza an- 
che il valore di R1-R2-R3 dovrà essere di 2.200 
ohm. Alla temperatura d» 25CP il Donte dovrà ri- 
sultare azzerato mentre, a temperature supe- 
riori, si avrà uno scompenso nel braccio del pon- 
te comprendente la NTC che causerà una certa 
corrente rivelabile dallo strumento indicatore 
che, opportunamente tarato, darà la misura esat- 
ta della temperatura incognita. 

La sensibilità di questo strumento, di per sé già 
sufficiente, potrà essere ulteriormente aumentata 
apportando al circuito delle piccole modifiche. 

Ad esempio si potrebbero impiegare al posto 
delle due resistenze R2-R3, in origine da 2.200 
ohm, componenti di valore inferiore con conse- 
guente aumento della sefnsibilità dello strumento 
in quanto per ogni grado di temperatura si avrà 
uno spostamento della lancetta maggiore del 
modello precedente in cui tutte le quattro resi- 
stenze avevano lo stesso valore ohmico. 

Naturalmente usando uno strumento più sen- 
sibile, per esempio da 1 50 microamper, si otter- 
rà una sensibilità notevolmente maggiore. 



Crediamo con questo di aver dato abbondanti 
delucidazioni sul come utilizzare la NTC per la 
misura di temperatura; ora passeremo al secondo 
tipo di utilizzazione di una NTC come salvaguar- 
dia di circuiti transistorizzati. Su questi circuiti, 
infatti, la NTC trova larghissimo impiego in molti 
amplificatori di B.F., per salvaguardare la vita dei 
transistor finali e garantirne l'esatta polarizza- 
zione sotto qualunque temperatura ambiente. 

È risaputo, infatti, che la corrente che circola 
in un transistor aumenta con il crescere della 
temperatura. In molti circuiti, e particolarmente 
negli stadi finali di amplificatori, ha invece molta 
importanza il fatto che la corrente di riposo sia 
sempre uguale, perché altrimenti il segnale po- 
trebbe venire fortemente distorto. 

In tutti questi casi si ricorre all'uso di una NTC 
opportunamente inserita per modificare la ten- 
sione di polarizzazione dei transistor in modo 
che, aumentando la temperatura ambiente, la 
tensione di polarizzazione si riporti automatica- 
mente al valore normale. 

Oltre che assicurare una sempre corretta po- 
larizzazione le NTC possono servire anche a pro- 
teggere i transistor finali. Infatti i transistor du- 
rante il loro funzionamento riscaldano e riscal- 
dandosi presentano l'inconveniente di far scor- 
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rére tra emettitore e collettore una corrente su- 
periore a quella calcolata. Quest'ultima produce 
un ulteriore surriscaldamento e quindi un nuovo 
e progressivo aumento della corrente, fino a rag- 
giungere il limite massimo di sicurezza oltre il 
quale il transistor si brucia. 

Quando si verifica una situazione come quella 
descritta si suol dire che il transistor è in condi- 
zioni di « instabilità termica ». Da simili eventi ci 
si protegge applicando al transistor alette di raf- 
frddamento di opportune dimensioni, in grado di 
dissipare tutto il calore generato e di riportare, 
così, la temperatura entro i limiti consentiti. Tale 
accorgimento può, però, non essere sufficiente 
particolarmente in quei casi dove esigenze di spa- 
zio non permettono l'uso di alette sovrabbondan- 
ti, o in presenza di sovraccarichi accidentali; an- 
che in questo caso si ricorre all'uso di una NTC. 
la quale deve, ora, essere montata a contatto della 
piastra di raffreddamento dei transistor finali. 
Infatti perché l'NTC possa proteggere i transistor 
dall'eccessivo calore da loro prodotto è 
evidentemente necessario che la NTC venga ri- 
scaldata direttamente dai transistor. 

Concludendo le resistenze NTC vengono uti- 
lizzate negli amplificatori di B.F. per minimizzare 
l'influenza delle variazioni delia temperatura am- 
biente sulla corrente di riposo dei transistor fi- 
nali, nel qual caso la NTC può essere fissata in 
un punto qualsiasi del circuito. Nel caso che, 
oltre alla temperatura ambiente, si voglia tener 



conto anche del calore sviluppato dai transistor 
finali la NTC deve essere montata vicina ai tran- 
sìstor, o meglio, sulla loro stessa aletta di raf- 
freddamento. In questo caso, oltre ad avere la 
dovuta stabilizzazione della corrente di riposo, 
si viene a proteggere i transistor contro eventuali 
surriscaldamenti. 

Affinché la resistenza NTC possa assolvere al- 
le funzioni descritte essa deve essere montata 
sul circuito in modo opportuno, e cioè in modo 
che la diminuzione della sua resistenza ohmica, 
dovuta agli aumenti di temperatura, tenda a di- 
minuire la corrente circolante nei transistor in- 
teressati al controllo. Di circuiti pratici adatti ve 
ne sono moltissimi e possiamo, per completare 
dare un rapido sguardo ai principali. 

In fig. 8 possiamo vedere un primo esempio di 
come una NTC venga impiegata in un amplifica- 
tore con stadio finale in push-pull. 

In esso troviamo il partitore di tensione dalle 
resistenze R1 ed R2 a cui spetta il compito di 
polarizzare correttamente le basi. Se la resistenza 
R2 viene diminuita di valore si riduce contempo- 
raneamente anche la corrente dì riposo dei tran- 
sìstor finali, questo perché R2 è direttamente 
inserita tra base ed emettitore di TR1 e TR2. Al- 
l'atto pratico R2 è una resistenza fissa, ma in 
parallelo ad essa è posta una NTC, che ha la pre- 
rogativa di diminuire di valore all'aumentare della 
temperatura, li circuito, pertanto, è stabilizzato 
nei confronti delle variazioni di temperatura e la 




Fig. 9 In un amplificatore con finale in single-ended 
la NTC si trova invece inserita sulla base dei due 
transistor finali. Il funzionamento è analogo a quello 
di fig. 8: infatti, all'aumentare della temperatura 
corrisponde un'analoga diminuzione del valore 
ohmico della NTC con conseguente diminuzione 
della polarizzazione di base degli stessi transistor. 



ALTOPARLANTE 
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Fig. 10 II circuito che appare in questa figura mostra 
un altro metodo di utilizzazione di una NTC per la 
protezione dei transistor finali. In questo caso però 
la NTC influisce non direttamente sui transistor 
finali ma sui pilota. Da notare che la NTC si trova 
sempre inserita in parallelo ad un'altra resistenza, 
questo per rendere minimi gli effetti dovuti alla 
tolleranza di costruzione della NTC e modificare la 
curva di risposta. 



corrente di riposo dei transistor rimane sempre 
costante. Infatti un eventuale aumento della 
temperatura comporterebbe un analogo aumento 
della corrente di riposo dei transistor, per le ca- 
ratteristiche intrinseche dei transistor stessi; 
d'altra parte la resistenza NTC diminuisce con- 
ternporanea mente di valore tendendo, così, a ri- 
durre la corrente dei transistor: il risultato è che 
la corrente di riposo di TR1 e TR2 rimane costan- 
te anche sotto sensibili cambiamenti della tem- 
peratura. 

Naturalmente perché la compensazione possa 
essere efficace è necessario che i valori delle re- 
sistenze RI, R2, NTC siano opportunamente scel- 
ti in base alle caratteristiche di TR1 e TR2, ma 
questo è compito del progettista e noi non vo- 
gliamo entrare in merito: al lettore basterà atte- 
nersi ai valori riportati sull'elenco componenti 
di ogni progetto. 

Altro schema di impiego è quello riportato in 
fig. 9, dove una NTC viene impiegata per com- 
pensare termicamente un finale in single-ended 
a simmetria complementare. Il modo di agire è 
perfettamente analogo al precedente: aumen- 
tando la temperatura viene diminuita la resisten- 
za esistente tra le basi dei transistor finali con 
il risultato didiminuire la polarizzazione di questi 
ultimi. E da notare il fatto che la NTC viene sem- 
pre inserita in parallelo ad una altra resistenza, 
questo per due ragioni fondamentali: in primo 
luogo per rendere trascurabili gli effetti delle tol- 



leranze di costruzione delle NTC (sempre note- 
voli) ed in secondo luogo per modificare la curva 
dì risposta alla temperatura della NTC, in modo 
da renderla il più possibile complementare a quel- 
la dei transistor. 

In un circuito single-ended la NTC può essere 
inserita anche sui transistor pilota, come mostra- 
to in fig. 10. Il circuito è particolarmente usato 
quando non si tratti di uscita di tipo complemen- 
tare, cioè i finali sono tutti e due PNP o NPN. 

La NTC influisce sui transistor TRI e TR2: que- 
sta parte del circuito è perfettamente identica a 
quella di fig. 9. Ai capi delle resistenze R2 ed R4 
si ricava la giusta tensione di polarizzazione di 
TR3 e TR4, per cui se diminuisce la corrente nei 
transistor pilota diminuisce di conseguenza anche 
la corrente circolante nei finali: la NTC, regolando 
termicamente la corrente di riposo di TRI e TR2, 
stabilizza automaticamente anche quella dei 
finali TR3 e TR4. 
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AMPLIFICATORE 
LINEARE di AF 
da 700 WATT 



La ricerca di una adeguata valvola per lo stadio 
finale del trasmettitore è sempre stato il primo 
problema del radioamatore: impiegando dei comu- 
ni pentodi per la deflessione orizzontale dei rice- 
vitori TV è possibile realizzare un amplificatore 
lineare di A.F. con oltre 700 Watt di potenza input. 




L'articolo presentato nel mese di ottobreda que- 
sta stessa rivista che illustrava un amplificatore 
lineare di AF in grado di dissipare una potenza 
dell'ordine dei 150 watt, ha suscitato una vasta 
eco tra i nostri lettori almenoda quanto è stato 
appurato dalla nostra redazione. 

Ovviamente, e ci sembra superfluo affermarlo 
il possesso di un amplificatore lineare permette a 
chiunque di poter realizzare, con una certa econo- 
mia, delle stazioni trasmittenti di rilevante po- 
tenza, la quale cosa, come prevedibile, non ha 
mancato di suscitare un comprensibile interesse 
nel mondo dei radioamatori. Con 150 watt, di 
potenza disponibile si è in grado di poter comuni- 
care praticamente con ogni parte del globo, ep- 
pure ci siamo trovati di fronte a richieste, ed ab- 
bastanza numerose, da parte di lettori cui tale 
potenza non pareva sufficiente, e chiedevano 
quindi informazioni per poterla elevare fino a valo- 
ri di 500 watt ed anche oltre. 

Come dovere di ogni buona rivista, non si pote- 



va certo restare insensibili a queste aspirazioni, 
tanto più che, essendo questo argomento stato 
trascurato, o ancora meglio trattato, in maniera 
evasiva, da altre pubblicazioni specializzate nel 
ramo, ci siamo sentiti pieni di legittimo orgoglio 
sotto tutte quelle insistenze per tornare sull'argo- 
mento. 

Inoltre, a maggior soddisfazione dei nostri let- 
tori, lo schema che desideriamo presentare in 
questo articolo oltre alla possibilità di poterlo rea- 
lizzare per quattro potenze diverse, presenta an- 
che il vantaggio di impiegare delle comuni valvole 
per televisione il cui costo è notevolmente al di 
sotto di quelle normalmente usate nelle stazioni 
trasmittenti. 



LA SCELTA DELLE VALVOLE 

Le valvole da impiegare nella realizzazione di 
un amplificatore lineare affinché possa dare 



pag. 457 





6GB5- EL500 
p 




3-6-8H 



10 1 



Poiché per molti lettori potrebbe risultare difficile 
reperire sui manuali la zoccoiatura di queste parti- 
colari valvole, vi riportiamo in figura le connessioni 
cui fanno capo i vari elettrodi allo zoccolo. 



in uscita una potenza elevata, debbono soddisfa- 
re a questa precisa condizione: 

Siano in grado di sopportare tensioni anodi- 
che dell'ordine dei 900-1000 volt, ed erogare 
all'incirca 200-250 mA di placca. 

Ebbene dopo queste considerazioni di carattere 
pratico, se si controllano attentamente le carat- 
teristiche di funzionannento delle valvole impiega- 
te in TV per la deflessione orizzontale (in partico- 
lare se prendiamo quelle usate nella TV a colori 
che sta diventando d'attualità in questi tempi), no- 
teremo che esse rientrano esattamente nella cate- 
goria che stiamo prendendo in considerazione 
anche se non sono state costruite espressamente 
per lo scopo di nostro interesse. 

Si trattava quindi solamente di sperimentarle 
per. vedere, attraverso la pratica, se quello che a 
noi sembrava ottimo in teoria, in campo di realiz- 
zazione avesse mantenuto le premesse denuncia- 
te. 

Come si poteva prevedere, il risultato è stato 
positivo, tanto che ci siamo convinti a farne 
parte con i nostri lettori sicuri di far loro cosa 
gradita. 

Tanto per dare qualche schiarimento più so- 
stanzioso diremo che con una sola di queste val- 
vole siamo riusciti ad ottenere una potenza effet- 
tiva aggirantesi attorno ai 1 50-200 watt, per pas- 
sare ai 350-400 watt utilizzando due valvole, 
550-600 watt con tre valvole e 800-850 watt 
impiegando quattro valvole. 

Tali prove sono state più che sufficienti per far- 
ci decidere a presentare sulle pagine della nostra 
rivista un progetto già ottimamente collaudato 
perché qualche lettore desideroso di costruirsi 
un trasmettitore di grande potenza possa ricorrer- 
vi con tranquillità. 

Le valvole che noi abbiamo sperimentato con 
soddisfazione sono reperibili sui listini di ogni ditta 
costruttrice di tubi elettronici ed il prezzo delle 



stesse, come abbiamo accennato in precedenza, 
è mantenuto entro limiti che vanno dalle 1400 
alle 3000 lire (il prezzo è quello di vendita ai 
radiotecnici, non quello di listino, intendiamoci). 

Affinché non abbiate dubbi nella scelta dei 
componenti più adatti, le valvole che noi abbiamo 
debitamente collaudato sono le seguenti: le 
6GB5 - 6GE5 - EL 505 PHILIPS - EL3010 SIE- 
MENS - 6DQ5 - 6KD6 - 6HF5 - 6HF5 - 6KG6 - 
6LQ6 - 6JS6 - 6JE6. Il prototipo presentato nella 
fotografia utilizza valvole di tipo 6KD6 di cui vi 
diamo nella tabella le principali caratteristiche 
di funzionamento. 



Caratteristica della valvola 6KD6 



Tensione picco positiva massima 

di anodica 990 volt 

Impulsi positivi di anodica 7.000 volt 

Tensione grìglia schermo 200 volt 

Tensione picco di griglia controllo 250 volt 

Dissipazione griglia schermo 5 watt 

Dissipazione massima anodica 33 watt 

Corrente di catodo 400 mA 

Picchi di corrente di catodo 1 .400 mA 

Temperatura massima del bulbo 225^C 

Tensione filamento 6,3 volt 

Corrente filamento ,- 7^ -10^0 h or. 2,8 A 



Le caratteristiche che abbiamo riportato mo- 
strano come tale tipo di valvola possa sopportare 
tensioni massime di 990 volt, per cui anche fa- 
cendole lavorare sugli 850 volt, resta ancora un 
certo margine di sicurezza a tutto vantaggio della 
durata della valvola. 



Non è detto però che sia obbligatorio far lavora- 
re il tubo ad una simile tensione anzi è possibile 
limitare l'alimentazione a 500-600 volt, ma in 
questo caso ovviamente diminuisce pure la poten- 
za fornita in uscita che da 200 watt scenderà a 
1 20-1 30 watt, e quindi per ottenere gli 800 watt 
denunciati non saranno più sufficienti 4 valvole, 
ma ne occorreranno almeno 6, poste in parallelo. 

Inoltre la soluzione di alimentare queste valvole 
con una tensione di 500 volt in un amplificatore 
in grado di fornire una grande potenza, come ap- 
punto testimoniano gli 800 watt ottenibili con il 
nostro, presenta una non trascurabile difficoltà 
consistente nel fatto che la corrente di placca per 
ottenere tale potenza si aggirerebbe sui 1,6 am- 
pere e quindi l'impedenza di carico più approppria 
ta risulterebbe di circa 200 ohm, impedenza que- 
sta non facilmente adattabile ai comuni circuiti 
di accordo. 

Con una alimentazione di 850 volt, invece, la 
corrente di placca totale di quattro valvole poste 
in parallelo raggiunge valori di 890 mA, conse- 
guentemente l'impedenza di carico viene ad ag- 
girarsi su valori di 500 ohm, molto meno difficol- 
tosi da adattare ad un normale circuito di riso- 
nanza. 

Per cui risulta logico che una tensione di ali- 
alimentazione di 500-600 volt può essere sfrut- 
tata eventualmente qualora si desideri realizzare 
un amplificatore lineare di media potenza capace 
cioè di fornire, con una sola valvola, 100-130 
watt, con due, 200-250 watt, con tre, 300-350 
watt ed infine con quattro valvole, una potenza 
massima tra i 400-500 watt. 

Dalla descrizione che ne abbiamo fatto potete 
facilmente comprendere come le possibilità di 
adattamento del nostro amplificarore siano nume- 
rose: il lettore senza bisogno di effettuare impre- 
vedibili, come effetto, modifiche al circuito, 
potrà già realizzare un ottimo amplificatore da 
200 watt disponendo anche solamente di una val- 
vola, oppure ottenere potenze rilevanti anche sen- 
za essere in possesso di un trasformatore in gra- 
do di erogare gli 850 volt, ma sólamente valori 
di 600-700 volt (ad esempio utilizzando un co- 
mune trasformatore di alimentazione per TV da 
150-200 watt che disponga di un secondario da 
350-h350 volt per AT ed in grado di erogare 1 00- 
150 mA). 

A conti fatti il nostro progetto si presta ad es- 
sere realizzato sia dall'esperto desideroso di un 
progetto di eccellente potenza, sia dal princi- 
piante che voglia iniziare le proprie esperienze 
da radioamatore sperimentando un amplificato- 
re lineare. 

Lo schema che presenteremo sia come figura. 



sia come descrizione di montaggio, è riferito al- 
l'impiego di quattro valvole in parallelo con alim- 
mentazione di 850 volt; coloro che invece voles- 
sero realizzare un esemplare di minor potenza o 
con inferiore numero di valvole, non dovranno 
fare altro che eliminare le valvole eccedenti al 
loro fabbisogno con quella parte di circuito che le 
interessa. 



CIRCUITO ELETTRICO 

Nella realizzazione di amplificatori lineari si 
usa di solito impiegare delle valvole pentodi col- 
legate in maniera da farle funzionare come triodi 
amplificatori di AF con griglia a massa. 

Come possiamo notare dallo schema elettrico 
fig. 1, il segnale di AF modulato prelevato dal- 
l'antenna del ricetrasmettitore impiegato come 
pilota, viene applicato ai catodi delle quattro val- 
vole poste in parallelo. 

Poiché quindi i catodi devono risultare, per la 
loro alimentazione, collegati al negativo dell'alta 
tensione tra questi e la massa viene inserita una 




Nella foto sono visibili le quattro valvole, le bobi- 
ne di accordo L1-L2 ed il ventilatore necessario 
per raffreddare le valvole durante il loro funziona- 
mento. 
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impedenza di AF, JAF1, in grado di alimentare 
in Corrente Continua tali elettrodi impedendo 
però all'AF di scaricarsi a massa. 

Le griglie controllo, affinché le valvole funzio- 
nino come amplificatore in classe B, debbono ri- 
sultare polarizzate negativamente rispetto alla 
massa e a tale scopo vengono alimentate da una 
tensione negativa di circa 25 volt. 

L'alimentatore necessario per provvedere a 
tale polarizzazione, come verrà spiegato nella par- 
te dell'articolo riguardante la messa a punto, 
dovrà essere realizzato in modo che la suddetta 
possa essere variata affinché, in condizioni di ri- 
poso, la corrente anodica per ogni valvola si ag- 
giri sui 20-2 5 mA. 

Normalmente la tensione negativa esistente 
sulla griglia è contenuta sui 7-9 volt. 

Le rimanenti griglie, vale a dire quelle schermo 



e quelle soppressore, vanno collegate direttamen- 
te con la massa. 

Bisogna però aggiungere che in certe valvole 
per deflessione TV, vedi ad esempio la 6GB5, la 
griglia soppressore risulta collegata internamente 
al catodo; questo fatto non comporta alcuna va- 
riante sostanziale al circuito, ma occorrerà sola- 
mente, in questo particolare caso, regolare la ten- 
sione di polarizzazione della griglia controllo in 
modo da ottenere, a riposo, una corrente anodica 
adatta a far funzionare la valvola nelle migliori 
condizioni, cioè senza produrre distorsioni del 
segnale da amplificatore. 

Tornando al circuito elettrico, dalla placca delle 
valvole poi (la placca è connessa col cappuccio 
metallico situato sul bulbo di vetro del tubo) verrà 
prelevato il segnale di AF da inviare al circuito di 
accordo indicato nello schema dalle sigle L1-C4. 




Nella parte sottostante al telaio troveranno posto 
oltre alla impedenza JAF1, anche i due condensa- 
tori di accordo C6 e C7, si noterà come per C7 si 
sia impiegato in questo prototipo un condensa- 
tore ad aria a 3 sezioni per riuscire ad ottenere 
i 1 .000 pF. richiesti; per realizzare questo lineare 
si sono impiegate valvole per la deflessione oriz- 
zontale dei televisori. 
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RETE ' 



R1 RS1 RS2 RS3 



: 800 VOLT 1 AMPERE 



Per motivo di sicurezza e per poter controllare 
separatamente ogni valvola durante il suo fun- 
zionamento, su ogni placca viene inserito uno 
strumentino da 300 mA fondo scala; infine l'alta 
tensione positiva non viene fatta passare diret- 
tamente attraverso la bobina LI, ma viene inviata 
a delle impedenze di AF, segnate nello schema da 
JAF2-JAF3-JAF4-JAF5. 

Quindi l'alta frequenza, prelevata da ogni plac- 
ca, viene inviata al circuito di sintonia attraverso 
quattro condensatori ad alto potere isolante 
(2.000 volt/lavoro in C.A.) il cui valore può essere 
scelto tra i 3.300 - 4.700 - 5.000 pF. 

Per evitare eventuali oscillazioni parassite, in 
serie alla alimentazione di ogni placca vengono 
inserite delle impedenze soppressori, indicate con 
Z1-Z2-Z3-Z4, che verranno realizzate con i dati 
forniti da noi nella parte riferita alla realizzazione 
pratica. 



Per ottenere l'alta tensione necessaria all'alimenta- 
zione anodica delle valvole, occorrerà lin raddriz- 
zatore al silicio in grado di sopportare 1.500 volt 
ed erogare circa 1 amper. Non trovando tale rad- 
drizzatore, potrete collegarne tre o quattro in serie, 
lo stesso dicasi per i condensatori di filtro. La ten- 
sione occorrerà livellarla ancora con una impedenza 
di BF ed un'altra serie di condensatori elettroliti- 
ci come sovviene fare per un qualsiasi alimentatore. 

RI 5 ohm 10 watt 

R2 = 100.000 ohm 3 watt 

R3 - 1 00.000 ohm 3 watt 

R4 - 1 00.000 ohm 3 watt 

R5 - 100.000 ohm 3 watt 

C1-C2-C3-C4 - SmFelettr. 500 volt 

SI interruttore di rete 

LP1 lampadina spia 

RS1-RS2-RS3 - diodi al silicio tipo BY126- 
BY127 

TI - trasformatore da 1.000 watt con seconda- 
rio 800 volt 900 mA. 



ALIMENTAZIONE 

Per l'alimentazione di questo amplificatore li- 
neare sarà opportuno impiegare due trasformatori 
uno esclusivamente per l'alta tensione ed uno 
per alimentare i filamenti e fornire la tensione ne- 
gativa di griglia. 

Il primo trasformatore dovrà possedere un nu- 
cleo adatto per i 1000 watt, ed ovviamente prov- 
visto di un primario adatto per la tensione di rete 
ed un secondario in grado di erogare 800 volt con 
900 mA necessari per l'alimentazione delle val- 
vole. 

Per raddrizzare la corrente alternata, bisognerà 
scegliere un raddrizzatore in grado di sopportare 
almeno 1.500 volt con una corrente di 1 ampere 
ed il lettore può orientarsi a piacimento su valvo- 
le o raddrizzatori al silicio ricordandosi, nel primo 



caso di scegliere preferibilmente valvole rad- 
drizzatrici a vapori di mercurio. 

Non essendo però quest'ultima soluzione molto 
facile da mettere in atto vista la scarsa reperi- 
bilità di tali componenti, noi consiglieremmo di 
adottare dei raddrizzatori al silicio. 

Qualora poi non vi riuscisse possibile trovare li- 
beramente in commercio dei tipi come quelli da 
noi consigliati, cioè capaci di sopportare i 1 500 
volt 1 ampere, potrete sempre ricorrere a colle- 
garne in serie tipi a tensione inferiore, sempre 
però da 1 ampere, come appare in fig. 2. 

Per provvedere al filtraggio della tensione, sa- 
ranno necessari dei condensatori da 1-2 micro- 
farad 2.000 volt lavoro; a questo scopo si rivela- 
no ideali dei condensatori a carta o a bagno d'o- 
lio. 

Volendo, sarà anche possibile impiegare con- 
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densatori elettrolitici da 500 volt lavoro, ma si 
dovranno scegliere per ogni cellula di filtro 4 elet- 
trilitici da 8 microfarad posti in serie come abbia- 
mo riportato in fig, 2. 

Per l'impedenza di filtro si può provvedere utiliz- 
zando un nucleo da almeno 100 watt, riempien- 
dolo di filo di rame da 0,90 mm. 

Per il secondo trasformatore, quello che serve 
all'alimentazione dei filamenti e per fornire la 
sione negativa, occorrerà impiegare anche in que- 
sto caso un nucleo da 1 00 watt. 

Ricordatevi che se intendete realizzare l'ampli- 
ficatore con 4 valvole, poste in parallelo, dovrete 
avvolgere un secondario da 25,2 volt 3 ampere, 
considerato che le valvole vanno alimentate in 
serie. 

Il motivo di tale scelta è facilmente intuibile 
perché si possa utilizzare tale avvolgimento an- 
che per ottenere la tensione di griglia negativa, 



Collegando le valvole in serie, ricordatevi che 
occorrerà disaccopiarle una ad una con un con- 
densatore da 10.000 pF, come ciìiaramente vi 
mostriamo in fig. 4. 



REALIZZAZIONE PRATICA 



Tutto l'amplificatore verrà realizzato su di un te- 
laio di alluminio con dimensioni che voi scegliere- 
te a piacere, in ogni modo in dipendenza della 
grandezza dell'apparecchio che avrete costruito. 

Sul pannello frontale andranno poste le due ma- 
nopole di comando per i due condensatori varia- 
bili C6-C7, i quattro strumentini milliampero- 
metrici per il controllo del funzionaiTiento delle 
valvole, gli interruttori di rete per i tiasformatori 
e le eventuali lampadine spie. 



RETE 



25,2 V. 



-25 V.C. A. 



H4- 



R1 

■■ri 



-12.6 
6.3 



Il trasformatore utilizzato per alimentare i filamenti 
delle valvole può servire pure per ottenere la tensio- 
ne negativa per alimentare le griglie delle valvole 
del lineare. 



-® NEGAI. GRIGLIA 



RI = 

CI 

C2 

RS1 

TI - 

LP1 

S1 ^ 



1 .000 ohm 3 watt 
500 mF. elettr. 50 volt 
500 mF. elettr. 50 volt 
- diodo al silicio tipo BY114-BY1 26 
trasformatore da 100 watt (vedi articolo) 
= lampadina spia 
interruttore di rete 



come vedesi in fig. ó. secondo percne, assorben- 
do ogni valvola 2,8 ampere su 6,3 volt se queste 
fossero alimentate in parallelo, sarebbe necessa- 
rio impiegare un trasformatore in grado di erogare 
12 ampere su 6,3 volt, rendendo così problemati- 
co l'avvolgimento dato l'enorme diametro del filo 
necessario per sopportare una tale intensità di 
corrente. 

Quando realizzerete questo trasformatore noi 
vi consigliamo di inserire delle prese in corrispon- 
denza ai 6,3 volt ed ai 12,6 volt in modo che, vo- 
lendo, possiate sempre utilizzarlo, tanto se impie- 
gherete 1 quanto 2-3-4 valvole. 

La tensione negativa dei 25 volt va ottenuta uti- 
lizzando un comune raddrizzatore al silicio, di tipo 
BY 1 1 4 oppure BY 1 26 o similari. 



Montando le valvole sul telaio, fate attenzione 
di mantenerle ben distanziate l'una dall'altra per 
poter permettere un adeguato dissipamento del 
notevole calore generato durante il funziona- 
mento. 

Gli zoccoli per tali valvole vanno scelti preferi- 
bilmente in materiale ceramico, come pure in ce- 
ramica dovranno risultare tutti i passanti relativi 
all'alta tensione, ai supporti delle bobine ed alla 
presa uscita antenna. 

Nell'effettuare i vari collegamenti, per evitare 
ogni possibilità di innesco, utilizzate per ogni val- 
vola una sola presa di massa alla quale faranno 
capo tutte le prese di massa dei relativi conden- 
satori di disaccoppiamento. 

Le valvole che noi abbiamo utilizzato nel no- 
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I filamenti delle quattro valvole saranno alimentati 
in serie come spiegato nell'articolo e dissaccopia- 
ti tramite quattro condensatori da 10.000 pF. come 
visibile in disegno. 



stro apparecchio di prova e che consigliamo a 
coloro che intendessero realizzare questo lineare 
hanno sempre un elettrodo che fa capo a due ter- 
minali dello zoccolo, come per esempio nella val- 
vola 6KD6; infatti la griglia controllo è presente 
sia sul piedino 5 come su quello 9, la griglia sop- 
pressore sul piedino 3 e 1 1 e la griglia schermo 
sul 4 e sul 10. 

Però, contrariamente a quanto potreste pensa- 
re, non è sufficiente collegare a massa un solo 
piedino ma, è consigliabile collegare anche ogni 
altra estremità dell'elettrodo. 

Noi, per esempio, abbiamo collegato diretta- 
mente sullo zoccolo il piedino 3-4 ed il piedino 
10-1 1 poi il 5 ed il 9 a massa con due corti spez- 
zoni di filo, sul terminale dove vanno inseriti i 
condensatori C2-C3.C4 -C5 

L'impedenza JAF1, quella che è posta tra i ca- 
todi e la massa, dovrà essere da voi autocostruita, 
in quanto in commercio non esiste un tipo di im- 
pedenza di AF capace di sopportare una corrente 
di 1 ampere. 

Per evitare perdite di AF sarà bene che pensia- 
te di realizzare tale bobina su nucleo di ferroscu- 
be (si possono anche utilizzare nuclei rettangolari 
per antenna) avvolgendovi sopra all'incirca 100 
spire di filo da 0,8 mm. 

In ogni modo, considerato che l'optimum si può 
ottenere solamente effettuando delle prove diret- 
tamente sull'apparecchio che ciascuno si costrui- 
sce, lo sperimentatore potrà sempre, in base alla 
frequenza sulla quale vorrà impiegare l'amplifi- 
catore, realizzare una impedenza di AF tale che in- 
troduca meno perdite possibili. 

Per quanto concerne la scelta delle impedenze 
di placca, vale a dire le JAF2-JAF3-JAF4-JAF5, 
sarà sufficiente che prepariate, cosa abbastanza 
semplice, delle comuni impedenze di A.F. da 2,5 
millihenry per 300 mA; nell'impossibilità di tro- 
varle già fatte, anche queste possono essere auti- 



costruite avvolgendo, o in aria o su rerroscube, 
80-90 spire di filo di rame da 0,4 mm. 

Sempre nel campo delle impedenze, per esau- 
rire l'argomento, rimangono solamente quelle 
indicate nello schema colle sigle Z1-Z2-Z3-Z4 
che anch'esse andranno realizzate da voi senza 
difficoltà: 

si prendono infatti 4 resistenze da 56 ohm 1 watt 
e sopra di esse vanno avvolte 8 spire di filo di ra- 
me da 0,45 mm, saldando poi le estremità delle 
bobine sui terminali delle resistenze in modo 
di avere un parallelo resistenza-bobina, e con 
questo l'operazione costruzione bobine ha 
termine. 

Per alimentare i filamenti delle valvole va ado- 
perato del filo isolato in plastica dal diametro di 
1,2 mm, anzi i collega;Tienti vanno effettuati con 
due fili attorcigliati inserendo i condensatori di 
disaccoppiamento direttamente sul piedino a 
massa. 

I potenziometri di regolazione per i negativi di 
griglia sono del tipo a filo e troveranno posto sul 
retro del telaio in quanto, come spiegheremo, 
vanno regolati una sola volta e non più ritoccati 
fino ad un eventuale sostituzione della valvola in- 
teressata. 

Nel scegliere i condensatori C8 - C9 - CIO - 
C11, che oltre a lasciar passare l'A.F. debbono 
anche sopportare una tensione elevata, cioè la 
anodica, orientatevi su componenti di ottima qua- 
lità; vanno bene per questo i condensatori in cera- 
mica da 5.000 pF 2.000 volt lavoro in corrente 
alternata. 

Se non vi fosse possibile trovare in commercio 
i tipi che noi abbiamo consigliato, potete, come 
sempre, sopperire collegandone in serie due da 
10.000 pF 1.000 volt lavoro in C.A., oppure 
tre da 1 5.000 pF 600 volt lavoro in C.A. 

Come abbiamo poc'anzi precisato, a differenza 
ed a miglioramento del modello pubblicato pre- 
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FREQUENZA 

7 MHz (40 metri) 


LI 

18 spire di filo di rame da 2 mm su diame- 
tro di 5 cm leggermente spaziate e con 
presa al centro. 


L2 

5 spire di filo di rame da 2 mm su diametro 
di 7 cm leggermente spaziate e posta su 
LI dal lato massa. 


14 MHz (20 metri) 


8 spire di filo di rame da 2 mm su diametro 
di 3 cm leggermente spaziate e con presa 
al centro. 


3 spire di filo di rame da 2 mm su diame- 
tro di 5 cm leggermente spaziate e posta 
sopra a LI lato massa. 


21 MHz (15 metri) 


5 spire di filo di rame da 2 mm su diame- 
tro di 2 cm leggermente spaziate e con 
presa al centro. 


2 spire di filo di rame da 2 mm su diametro 
di 4 cm leggermente spaziate e posta 
sopra a LI lato massa. 


27 MHz (11 metri) 


4 spire di filo di rame da 2 mm su diametro 
di 2 cm leggermente spaziate e con presa 
al centro. 


1,5 spire di filo di rame da 2 mm su dia- 
metro da 4 cm leggermente spaziate e 
posta sopra a LI lato massa. 


30 MHz (10 metri) 


4 spire di filo dì rame da 2 nlm su diametro 
di 2 cm e presa ^1 centro ma con spazia- 
tura superiore rispetto alla precedente. 


1,5 spire di filo di rame da 2 mm su dia- 
metro da 4 cm leggermente spaziate e 
posta sopra a LI lato massa. 



CI 



Lo stadio d'entrata del trasmettitore se viene uti- 
lizzata per una sola gamma può essere modificata 
come indicato in disegno, cioè applicando in sosti- 
tuzione della impedenza JAF1, una bobina LI ed un 
condensatore variabile ^2 adatta ad accordarsi 
sulla gamma prescelta. 



® ANTENNA 



JAF1 

— \Mlr ^ ^ 



#11 

Lo stadio finale, può essere modificato con un fil- 
tro a Pi-Greco come visibile in disegno. 



cedentemente, questo amplificatore lineare ser- 
ve per qualsiasi gamma radiantistica, ovviamente 
previo adattamento della bobina di sintonia adatta 
per la frequenza prescelta. 

Nella tabella che vi abbiamo allegato sono ri- 
portati, in linea di massima, i dati di realizzazione 
della bobina LI secondo le varie gamme: 

In un qualsiasi amplificatore lineare, e questo 
non infrange certo la regola, per salvaguardare la 
vita delle valvole è indispensabile provvederle di 
un adeguato raffreddamento forzato ed infatti 
durante le nostre prove abbiamo constatato 
come, durante il funzionamento, il bulbo di vetro 
delle 6KD6 impiegate raggiungeva una tempera- 
tura di circa 1 50-1 60°C il che porta a considerare 
la temperatura della placca interna vicina a valori 
di 350-400 °C. 

Ora, le case costruttrici di valvole sono d'accor- 
do nell'affermare che la temperatura di 500 °C 
è in grado di esaurire in brevissimo tempo una 
valvola, quindi, se non avete intenzione di cam- 
biare valvole ogni 1 5 giorni, dovrete provvedere 
ad un'efficace dissipazione del calore generato. 

A questo scopo sarà opportuno che applichiate 
un piccolo motorino ad autoinduzione, come ve- 
desi nelle foto, provvisto di alette come un venti- 
latore che si incaricherà di mantenere la tempe- 
ratura entro limiti accettabili senza pericolo di 
danneggiamento dei tubi elettronici. 

Tanto per puntualizzare l'argomento sarà d'uo- 
po aggiungere che nel nostro prototipo provvisto 
di tale raffreddamento dopo un intero anno non 
abbiamo ancora avuto necessità di sostituire 
alcun componente. 
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MESSA A PUNTO 

Und volta che abbiamo terminata la realizza- 
zione dell'amplificatore lineare completandolo di 
tutti gli elementi necessari al funzionamento oc- 
correrà, come di solito, procedere ad una normale 
messa a punto, operazione che anche in questo 
caso non comporta difficoltà di una certa impor- 
tanza. 

Come prima cosa occorrerà inserire il solo tra- 
sformatore per l'alimentazione dei filamenti e, 
dopo qualche secondo per dar modo agli stessi di 
riscaldarsi, si comincerà col togliere il cappuccio 
da tre delle quattro valvole in maniera da alimen- 
tarne una sola (in questo frangente, come abbia- 
mo caldamente consigliato anche nell'amplifi- 
catore presentato qualche tempo fa, state attenti, 
prima di toccare Con le dita i cappucci, che non 
risulti inserita l'alta tensione, se non volete avere 
spiacevoli sorprese visto che con 800 volt non si 
può troppo scherzare). 

Fatto questo, potete accendere il trasformatore 
dell'alta tensione e regolare ii potenziometro ri- 
ferito alla valvola in funzione (uno dei quattro indi- 
cati con R1-R3-R5-R7) fino a far assorbire alla 
valvola una corrente di 25 mA (nel nostro pro- 
totipo un tale assorbimento l'-abbiamo ottenuto 
con una tensione di griglia aggirantesi attorno 
ai 7 volt negativi). 

Fatto ciò dovrete ripetere l'operazione con le 
altre tre valvole. 

A costo di sembrare pedanti, ci sentiamo in 
dovere di avvertirvi e ripetervi che state lavorando 
sull'alta tensione e infine che, e questo non vale 
solamente per i principianti, spegnendo il tra- 
sformatore non è detto che anche la tensione 
venga automaticamente ad essere esclusa dal 
circuito. Esistono infatti dei condensatori di fil- 
tro che, anche ad alimentatore spento, rimangono 
sottocanco ancora per molti secondi e quindi è 
sempre consigliabile, in ogni realizzazione su alta 
tensione, prima di toccare i filamenti con le mani 
o arnesi metallici, cortocircuitare a massa l'alta 
tensione affinché i condensatori si scarichino. 

Con questo sistema eviterete qualsiasi conse- 
guenza. 

Regolato l'assorbimento a riposo di ogni val- 
vola una volta per tutte, potete ora collegare al- 
l'entrata dell'amplificatore lineare il vostro tra- 
smettitore pilota, vale a dire quello già modulato 
^. che possiede in uscita pochi watt. 

Normalmente per poter ottenere in uscita la 
potenza massima indicata, quella cioè di 750 
watt, è necessario che il vostro trasmettitore sia 
capace di erogare almeno 20 watt; perciò utiliz- 
zando trasmettitori con potenze inferiori anche 
la potenza in uscita dal nostro lineare sarà pro- 



porzionalmente inferiore a quella in condizioni 
normali. 

Per collegare il ricetrasmettitore all'amplifica- 
tore sarà sufficiente inserire nel bocchettone della 
presa d'antenna uno spezzone di cavo coassiale 
non molto lungo che si colleghi alla presa coas- 
siale d'entrata del lineare. 

Se al posto dell'irppedenza JAF1 avete inserito 
un circuito accordato, qualora aveste deciso di 
utilizzare l'ampjificatore per una sola gamma 
come abbiamo in precedenza specificato, occor- 
rerà sintonizzare tale circuito perciò, con il rice- 
trasmettitore acceso e l'amplificatore spento 
provvedete a questa operazione controllando se 
l'accordo è esatto con una lampadina sonda od 
altro strumento adatto. 

Quindi date tensione all'amplificatore e, sempre 
a ricetrasmettitore acceso, passate ad accordare 
il condensatore variabile C6 (senza antenna 
inserita evitate di parlare davanti al microfono 
poiché manca il carico sulle valvole. 

Si ruota, per questo, il condensatore fino al 
punto in cui gli strumentini col loro dip indicheran- 
no che il circuito del finale risulta sintonizzato; 
questa operazione va fatta nel più breve tempo 
possibile, pochi secondi per intenderci, per evitare 
un possibile surriscaldamento delle valvole. 

Va quindi applicata l'antenna e accordato il 
variabile C7 fino a che non si abbia il massimo 
assorbimento di corrente. 

Giunti a questo punto si può iniziare il controllo 
finale di trasmissione provando a parlare sul mi- 
crofono e assicurandovi che a distanza, con l'aiuto 
di un amico, l'amplificatore non introduca distor- 
sioni. 

Sarebbe opportuno che ci soffermassimo qual- 
che istante sull'antenna da impiegare non dimen- 
ticando che la potenza disponibile non è più 
quella primitiva di 15-20 watt, ma bensì di 500- 
750 watt per cui non solo sarà necessario che il 
collegamento tra antenna ed amplificatore avven- 
ga tramite un buon cavo coassiale per trasmis- 
sione da 52 ohm di impedenza, ma occorrerà 
anche adattare in maniera perfetta l'impedenza 
d'uscita dell'amplificatore a quella dell'antenna. 

Questo controllo si può effettuare in maniera 
sicura solamente possedendo, o almeno potendo 
usufruire di un misuratore dì onde stazionarie, 
senza questo strumento, può capitare di perdere 
con un errato accordo amplificatore-antenna, an- 
che il 50 % e più della potenza A.F. disponibile, 
rendendo cosi superfluo il poter possedere 700 
watt quando pòi se ne possono utilizzare sola- 
mente la metà a causa di un non perfetto adat- 
tamento. 

L'inconveniente non è solamente poi limitato 
ad una riduzione del rendimento, ma si corre an- 
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che il rischio di surriscaldare il cavo di alimen- 
tazione dell'antenna, di creare interferenze con i 
televisori, inneschi nel trasmettitore con conse- 
guente impossibilità di effettuare trasmissioni 
in quanto la modulazione risulterà incomprensi- 
bile. 

Può anche capitarvi, passando ad altro tipo di 
difficoltà cui potete andare incontro, che l'ampli- 
ficatore distorca per una impropria polarizzazione 
delle griglie controllo, inconveniente che può ma- 
nifestarsi in dipendenza della potenza che può 
fornire il ricetrasmettitore impiegato per pilotare 
il lineare. 

Non sarà perciò cosa inutile controllare con un 
oscillografo la forma d'onda modulata ritoccando 
eventualmente in modo sperimentale la polariz- 
zazione di ogni valvola. 

Inoltre può succedere che in un amplificatore 
la corrente di riposo (senza ricetrasmettitore 
inserito) non corrisponda esattamente a quella 
da noi indicata, vale a dire di 25 mA per ogni val- 
vola, ma, pur con un funzionamento perfetto, essa 
risulti di 20 mA o 30 mA; starà a voi con prove 
stabilire il valore più idoneo. 



Le ultime raccomandazioni che possiamo darvi 
prima di lasciarvi ai vostri DX riguardano il fatto 
che l'amplificatore lineare non è adatto per un 
lavoro molto continuo, cioè vi sconsigliamo di 
impiegarlo per chiacchierate fiume di oltre mez- 
z'ora. 

Le valvole per così lunghi periodi di lavoro han- 
no tendenza a surriscaldarsi e le placche possono 
benissimo arroventarsi, specie se il raffreddamen- 
to è insufficiente. 

E principalmente per questo che vi abbiamo 
consigliato di inserire per ogni valvola uno stru- 
mentino milliamperometrico (tanto più che, og- 
gigiorno, esistono strumenti giapponesi di prezzo 
abbastanza accessibile) affinché possiate sempre, 
anche durante la trasmissione, tenere sotto con- 
trollo le valvole e quindi provvedere a spegnere 
l'apparecchio non appena la corrente tenda ad 
aumentare oltre i limiti stabiliti. 

Se poi racchiuderete il tutto entro un mobile 
metallico .cercate che il coperchio risulti di la- 
miera perforata oppure voi stessi praticate larghi 
fori in modo che l'aria calda possa con facilità 
essere espulsa dall'interno dell'apparecchio. 



FANTINI 






C.C.P. INI. 8/SS89 - Telef. 34.14.34 



O C C A S I O N I S S I M A ! ! ! 

^L^nA^lL?,!'^^^^- ('^""tengono transistor, tra cui 2N708 - 2N1711 . 2N398 - 2G603 - 

X.^^^^^^^^^^ - ^-Hte ona. tH..pot. ecc.) L. 1.900 



MATERIALE IN SURPLUS 



nP^L9'°*^^"°'' elettrici, modellini, ecc a 45 V 

• ijjodello Philips con demoltiplica L 400 
PACCO 250 resistenze nuove con terminali accorciati e pie 

gati per c.s. L 500 

Relay Magnetici RIO con bobina eccitatrice - 2A ai contatti 

• Volt 24 - lunghezza mm. 25 
PORTAFUSIBILI per fusibili da 0 4 x 20 mm 
RIO 1 contatto /2A senza bobina 
RELAYS polarizzati Siemens 6 V - 1 se 
RELAY ERMETICI SIEMENS isolamento a radiofr 
nnNTArìRP oon\i 50Hz 



CONTAORE 220V 

SEMICONDUTTORI 









TERMINALI 


2G577 


L. 


50 


2N1555 


2G603 


L. 


50 


IW8907 


2N247 


L. 


80 


IW8544 


2N456 A 


L. 


350 


2N1304 


2N511 B 


L. 


350 


65TI 


2N513 B 


L. 


350 


ASZ11 


2N1553 


L. 


300 



OTTIMO SMONTAGGIO 



L 
L 
L 
L 

L. 1.400 
L. 1.200 



300 
100 
150 
600 



L. 380 



70 
60 
50 
50 
40 



0C16 

OC76 

ADZ12 

ASZ18 

ASZ17 

ASZ16 



150 
60 
450 
300 
250 
250 



IW9974 NPN sii 4W - 144MHz terminali raccorciat 
AMPLIFICATORE DIFFERENZIALE VA71 1 /C 
INTEGRATI 4N2 (4 circuiti NANO a 2 mqressi) 
DIODI AL SILICIO S.G.S. 1S1692 (50/150 mA) 
Capsula a carbone per telefonia 
Auricolari magnetici per telefonia 
Bobine-filtro per radiocomando 
Microfoni con pulsante, completi di capsula 
spinotto 

CONTACOLPI elettromeccanici 4 cifre 12V 
CONTACOLPI elettromeccanici 5 cifre 12V 
CONTACOLPI elettromeccanici 5 cifre 24V 
GRUPPI UHF a valvole senza valvole 
CUSTODIE per oscillofono in plastica 
PACCO contenente 3 kg di materiale elettronico 



L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

cordone 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 



160 
350 
200 
30 
150 
150 



650 
350 
500 
450 
200 
120 
assortito 
L 3 000 

FERRITI « OLLA » 0 28 x 15 mm i ' 350 

FERRITI « OLLA ». 0 40 x 20 mm i * cnn 

CASSETTI AMPLIFICATORI TELEFONICI (175x80x50) con 2 
transistor e 2 trasformatori con nucleo in ferrite ad E 

L. 1.000 
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AUDIOMAX 



Un semplice e poco costoso apparecchio che vi 
sarà di grande utilità. Con esso infatti sarete in 
grado di modulare perfettamente il vostro trasmet- 
titore in modo da avere delle trasmissioni perfette. 



Tutti coloro che si interessano di trasmissioni 
sanno che la portante di Alta Frequenza deve es- 
sere opportunamente modulata affinché nel ri- 
cevitore arrivi effettivamente il segnale che si 
vuole trasmettere e non solo il soffio della por- 
tante. 

A tale scopo provvede, nel trasmettitore, un cir- 
cuito apposito che prende, come noto, il nome di 
« modulatore ». Nei trasmettitori AM (Modula- 
zione di Ampiezza) il modulatore non è altro che 
un amplificatore di BF, di potenza circa uguale a 
quella del trasmettitore, a cui spetta il compito, 
tramite un trasformatore di accoppiamento (il 
« trasformatore di modulazione »), di variare l'am- 
piezza della portante di AF prodotta dal trasmetti- 
tore, in modo che, all'uscita, si abbia il segnale 
di AF debitamente « modulato ». 

Non crediamo sia il caso di insistere su questi 
punti, perché essi sono senz'altro conosciuti da 
ogni lettore che, sia pure solo anche marginal- 
mente, si sia interessato di trasmettitori, tuttavia 
sono forse molti quelli che non sanno che un mo- 
dulatore, per perfetto che sia, ha sempre alcune 
manchevolezze che sono suscettibili di elimina- 
zione con l'ausilio di opportuni circuiti quali il 
« clipper » ed il « compressore di volume ». In que- 
sto articolo fisseremo la nostra attenzione sul 
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clipper, riservandoci di parlare successivamente 
del compressore di volume che, assolvendo alle 
stesse funzioni del clipper, ne rappresenta il natu- 
rale perfezionamento. 

Quando si usa un trasmettitore bisogna fare 
molta attenzione a non sovrammodulare, la qual 
cosa accade ogni volta il modulatore eroga 
una potenza eccessiva (cioè a volume troppo alto) 
e comporta una fortissima distorsione de[ segnale 
ed emissione di frequenze spurie con splatters 
anche di notevole ampiezza. Davanti al microfono 
di un trasmettitore bisogna pertanto usare molta 
accortezza tanto nella maniera di parlare quanto 
alla distanza da mantenere dal microfono: se, in- 
fatti, parliamo troppo forte si avrà distorsione ed 
il nostro corrispondente potrebbe anche non com- 
prendere ciò che stiamo dicendo; se viceversa 
parliamo troppo piano la modulazione non sarà 
più al 100%, e la ricezione risulterà molto debole. 
In altre parole, una volta messo a punto il volume 
del modulatore, bisogna sempre parlare con lo 
stesso tono di voce ed alla stessa distanza dal mi- 
crofono: è questa una necessità oltremodo fasti- 
diosa ed oltre tutto difficilmentè realizzabile alla 
perfezione. Il clipper ci viene incontro in questa 
occasione, sollevandoci dalla necessità dover 
tenere sempre sotto controllo la modulazione e 



per un MODULATORE 



permettendoci una libertà di discorso e di movi- 
menti molto più ampia. Il clipper, infatti, è un par- 
ticolare circuito che impedisce al segnale di giun- 
gere a valori più alti di una soglia preventivamen- 
te scelta. Con l'ausilio di questo circuito non si 
corre più il rischio di sovrammodulare, perché 
tutti i picchi di potenza, i quali darebbero luogo a 
sovrammodulazione, vengono tagliati: cioè il se- 
gnale subisce una « tosatura », in virtù della quale 
il suo volume rimane praticamente inalterato an- 
che se, per una ragione qualsiasi, dovesse variare 
il segnale prodotto dal microfono. 

Concludendo, l'uso del clipper serve per garan- 
tire una modulazione sempre al 100%, senza mai 
superare questo valore limite, cosa che altrimenti 
sarebbe possibile solo con noiose, difficili e 
continue regolazioni. 

Il circuito del clipper, può essere progettato in 
modo che esso assolva anche ad altre funzioni, 
quali quella di preamplificatore, su cui crediamo 
non ci sia nulla da aggiungere, e quella di filtro. 
Quest'ultima funzione è particolarmente impor- 
tante perché permette di stringere la banda di 
frequenze emesse dal trasmettitore, con tutti i 
vantaggi che ciò comporta. 

Bisogna, infatti, eliminare dal segnale di BF da 
trasmettere tutti i toni alti, perché la presenza di 
questi ultimi non solo disturba le stazioni che pos- 
sono essere vicino alla nostra ma comporta anche 
una riduzione della potenza effettivamente tra- 
smessa, perché parte della potenza disponibile 
viene impiegata per trasmettere i toni acuti, inve- 
ce di essere concentrata per trasmettere i toni 
medio-bassi che sono quelli più importanti. Pur 
senza voler approfondire l'argomento, diremo solo 
che il taglio delle note più alte viene stabilito da 
precise norme, per cui un circuito clipper è di so- 
lito seguito da una opportuna rete di filtri che eli- 
minano le frequenze più alte, sia quelle provenien- 
ti dal microfono, sia quelle che inevitabilmente si 
creano durante l'operazione di tosatura. L'uso 
del filtro permette, inoltre di ridurre in modo note- 
vole la distorsione introdotta dal circuito clipper. 
É evidente, infatti, che tosando il segnale questo 
subisce una certa distorsione, sia pur di limitata 
entità; il filtro contribuisce a ridurre la distorsio- 
ne a livelli accettabilissimi in un trasmettitore (cir- 
ca 5%). 

Da notare che il segnale che esce da un circuito 
clipper ha una ampiezza uniforme ed un tono piut- 



tosto basso; questi non sono difetti, ma è proprio 
ciò che si vuole ottenere. 

Inoltre non è detto che il nostro progetto serva 
solamente a coloro che si interessano di trasmis- 
sione, ma con esso possiamo avere anche un'altra 
interessante applicazione in un campo che viene 
normalmente trattato da moltissime persone: 
cioè nell'incisione su nastro magnetico con gli 
ormai comunissimi e sfruttati magnetofoni a cas- 
setta o a bobina normale. 

Voi tutti sapete benissimo che per eseguire una 
buona incisione occorrono numerosi quanto tedio- 
si accorgimenti, ma senza dubbio il primo di que- 
sti consiste nella regolazione del livello di regi- 
strazione affinché il segnale in entrata non sia o 
troppo alto o troppo basso. 

Il risultato di solito è quello di dover eseguire 
una incisione con l'occhio perennemente fisso al- 
l'indicatore di registrazione sempre attenti che 
l'ago non si sposti al fondo scala o rimanga a 
valori troppo bassi col risultato di una incisione 
molto distorta o troppo debole. 

Allora si può notare un certo affannarsi, da par- 
te di colui che deve registrare, nel cercare di man- 
tenere livelli costanti e giusti mentre si sa che, 
specialmente nelle canzoni e musiche moderne, 
si passa con una certa frequenza, in una stessa 
partitura, da toni estremamente bassi a toni estre- 
mamente acuti rendendo problematica una regi- 
strazione accettabile specie con gli economici 
apparecchi moderni, che rappresentano sì la mag- 
gioranza ma non sono certo provvisti di disposi- 
tivi molto perfezionati. 

Col nostro progetto tutti questi problemi vengo- 
no automaticamente ad essere eliminati; occorre- 
rà solamente mantenere il volume del disco da ri- 
produrre, o della voce, abbastanza alto in modo 
che anche le eventuali inflessioni basse raggiun- 
gano un livello sufficiente per una buona registra- 
zione, sicuri che per quello che concerne la so- 
vrammodulazione provvederà il nostro dispositi- 
vo che farà in modo che il segnale in ingresso 
abbia sempre la stessa altezza. 

Viste quindi le prerogative del nostro AUDIO- 
MAX possiamo passare senza indugio alla descri- 
zione del funzionamento e della parte interessata 
al montaggio che può essere eseguito, come poi 
spiegheremo, tanto con un normale cablaggio a 
filo quanto su circuito stampato. 
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CIRCUITO ELETTRICO 

Il clipper che presentiamo è particolarmente 
semplice in quanto si compone, come elementi 
critici, di due soli transistor e due diodi, oltre, 
naturalmente s'intende, dei soliti condensatori e 
resistenze che servono a completare e rendere 
funzionante un circuito. 

Una volta montato esso funzionerà egregia- 
mente anche con questi pochi ed indispensabili 
componenti ed anzi risulterà dotato in più di una 
rete di filtro quanto mai efficiente. 

Il transistor, TRI , un NPN al silicio di tipo 
BC107, provvede in questo circuito, come appare 
chiaro nello schema di fig. 1, ad una prima ampli- 
ficazione del segnale. 

Quest'ultimo poi passa, prelevato dal collettore 
di TRI ed attraverso il condensatore C2, al circui- 
to formato dai due diodi DG 1 e DG2 ai quali spet- 
ta il compito di tosare il segnale al livello desi- 
derato, livello che viene scelto opportunamente 
manovrando il potenziometro R8. 

Nel punto d'incontro degli anodi dei due diodi, 
durante il funzionamento, è presente una tensione 
positiva di ampiezza variabile a seconda della po- 
sizione del cursore del potenziometro mentre, sui 
catodi degli stessi invece non viene a risultare 
praticamente tensione, visto che essi sono diret- 
tamente collegati a massa tramite le resistenze 
R6, per quello che riguarda il diodo DG 1 , ed R 1 0- 
R1 1 per DG2. 

Ciò vuol significare che i due diodi risultano 
polarizzati direttamente (hanno infatti l'anodo 
positivo rispetto al catodo) quindi si trovano in 
conduzione. 



COMPONENTI 

RI =1.000 ohm 

R2 = 100.000 ohm 

R3 = 10.000 ohm 

R4 - 1.000 ohm 

R5 = 47 ohm 

R6 = 10.000 ohm 

R7 - 39.000 ohm 

R8 = 1 Megaohm potenz. lineare 

R9 = 39.000 ohm 

RIO - 1.000 ohm 

R11 = 4.700 ohm 

RI 2 = 2.200 ohm 

RI 3 = 3.300 ohm 

RI 4 - 4.700 ohm 

RI 5 - 100.000 ohm 

RI 6 = 10.000 ohm 

RI 7 = 1 .000 ohm potenz. 

R18 = 100 ohm 

CI =0,1 mocroF. a carta 

C2 = 470.000 pF a carta 

C3 = 470.000 pF a carta 

C4 = 10.000 pF 

C5 = 10.000 pF 

C6 = 20.000 pF carta 

DG1 = Diodo al germanio tipo OA79 o OA72 o si- 
milari 

DG2 = Diodo al germanio tipo OA79 o 0A72 o si- 
milari 

TRI = Transistor al silicio NPN tipo BC1 07 

TR2 = Transistor al silicio NPN tipo BC107 

SI = Interruttore di alimentazione 
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Pertanto un segnale proveniente da C2 può 
passare attraverso DG1 e DG2 e da questi rag- 
giungere la parte rimanente del circuito. 

Questo però viene ad accadere solamente 
quando l'ampiezza del segnale risulta inferiore 
alla tensione esistente sull'anodo di DG1 - DG2 
perché se detta tensione superasse tale valore di 
soglia i diodi non sarebbero più in stato di polariz- 
zazione e cesserebbero di conseguenza di condu- 
durre. 

Da ciò possiamo giungere alla conclusione che 
quando il segnale di ingresso supera in ampiez- 
za il valore di tensione stabilito tramite il poten- 
ziometro R8 viene tagliato nel senso che la parte 
esorbitante della tensione d'ingresso, ed ogni 
suo ulteriore aumento, non viene risentita nella 
parte del circuito che si trova a valle dei due 
diodi. 

A DG1 spetta il compito di tagliare i picchi posi- 
tivi del segnale ed a DG2 quello di tagliare i picchi 
negativi; è importante che questi due diodi siano 





Fig. 2 Un progetto di circuito stampato adatto alla 
realizzazione del nostro clipper. 
La grandezza del disegno rispecchia fedelmente la 
realtà per cui potete riportarlo sul rame da incidere 
mantenendo inalterate le dimensioni. 

Fig. 3 Montaggio dell'apparecchio con i compo- 
nenti necessari. 

il tutto va racchiuso dentro una scatola metallica 
dalla quale fuoriusciranno le boccole di entrata e 
di uscita, nonché i due perni dei potenziometri di 
regolazione e l'interruttore di alimentazione. 



R3 R5 



R7 R11 C4 C5 R16 
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identici per cui non dovete usare due modelli di- 
versi l'uno dall'altro con caratteristiche anche solo 
marginalmente diverse. 

Il segnale così « tosato » viene prelevato dal 
condensatore C3 ed applicato alla rete di filtro 
composta dalle resistenze R12-R13-R14 e dai 
condensatori C4-C5, e questo filtro provvede ad 
eliminare tutte le frequenze superiori ai 3.000 
Hertz. 

Quindi, opportunamente filtrato, il segnale vie- 
ne applicato alla base del secondo transistor TR2, 
sempre un NPN di tipo BC107, che provvede ad 
un'ultima ed ulteriore amplificazione, questa per 
compensare l'attenuazione causata dal circuito 
di filtro. 

Il potenziometro R17 è necessario per dosare 
il volume di uscita ed R8, come già abbiamo det- 
to, stabilisce il valore massimo del segnale oltre 
il quale non è possibile andare. 

REALIZZAZIONE PRATICA 

Il nostro progetto può essere realizzato tanto 
con cablaggio a filo usando come supporto una 
basetta perforata quanto su circuito stampato 
di cui noi in fig. 2 abbiamo presentato un modello 
adatto che voi potete riportare sul rame di una 
basetta per poi inciderlo con l'opportuna so- 
luzione. 

In fig. 3 è visibile invece un montaggio completo 
con base il nostro circuito stampato. Se propen- 
dete per la nostra soluzione non troverete alcuna 
difficoltà, in quanto appare ben chiara la disposi- 
zione dei vari componenti ed i collegamenti dei 
transistor e dei diodi. 

Alla facilità di montaggio con il circuito stam- 
pato si contrappone stavolta la difficoltà di dover- 
vi autocostruire il circuito in quanto non è reperi- 
bile in commercio già inciso; però con un po' di 
pazienza potete ottenere degli ottimi risultati 
anche perché non c'è niente di particolarmente 
complesso in questa operazione. 

In ogni modo anche con un normale cablaggio 
a filo, senza ricorrere al circuito stampato, otter- 
rete sempre un ottimo funzionamento. 

Occorrerà, come solito, fare attenzione alla po- 
larità dei diodi DG1 e DG2, che andranno colle- 
gati esattamente come risulta dal circuito elettri- 
co, e ai collegamenti dei transistor: queste nostre 
continue raccomandazioni vi sembreranno noiose 
ma torneremo a ripeterle finché troveremo dei 
lettori che si lamentano per un progetto non fun- 
zionante scoprendo poi che la causa è da impu- 
tarsi solamente ad un collegamento errato. 

Per i fili che dal circuito stampato si congiun- 
geranno al potenziometro potranno anche essere 



utilizzati dei tipi non schermati, curando però di 
racchiudere tutto il circuito dentro una scatola 
metallica che provvederà essa stessa ad una con- 
veniente schermatura del tutto. 

La scatola dovrà poi risultare collegata al termi- 
nale negativo della pila di alimentazione che co- 
stituisce la massa di tutto il circuito. 

Questo discorso non vale per il cavo che dalla 
boccola d'uscita andrà a collegarsi all'amplificato- 
re del modulatore oppure al registratore, che do- 
vrà necessariamente risultare di tipo schermato, 
come pure dovrà essere anche il collegamento 
d'entrata. 

A tale proposito potete impiegare una presa 
femmina a jack entro la quale verrà inserito il 
relativo maschio. 

L'assorbimento totale di tutto il complesso si 
aggira, con una alimentazione di 9 volt, sui 4 mA: 
per alimentare il progetto potete utilizzare indiffe- 
rentemente una pila a 9 volt oppure, se ne siete 
in possesso, un alimentatore che dia in uscita 
appunto i 9 volt necessari. 

Qualora lo usaste, come abbiamo fatto noi, in 
combinazione con un amplificatore a valvole, 
dalla stessa tensione di alimentazione del filamen- 
to a 6 volt potete ottenere i 9 volt richiesti: infatti 
livellando e raddrizzando tale tensione otterrete 
una tensione continua di 9 volt, anzi sarà oppor- 
tuno applicare anche un diodo Zener da 9 volt 
per evitare una alimentazione superiore a quella 
da noi indicata. 

Per la messa a punto del nostro clipper, una vol- 
ta connesso all'amplificatore od al registratore, 
il procedimento è molto semplice. 

Ruotate RI 7 in modo che il condensatore C6 
si trovi direttamente collegato af collettore di TR2 
quindi rhanovrate il potenziometro R8 in modo 
che il cursore dello stesso si trovi ruotato verso 
il terminale positivo del circuito. 

Ora parlando di fronte al microfono fate sì che, 
agendo sul comando di volume dell'amplificatore 
o del registratore, esso risulti leggermente sovra- 
modulato, quindi ruotate lentamente il potenzio- 
metro R8 del clipper fino a che la profondità di 
modulazione si riduca a circa il 90%. 

Provate ora ad aumentare la potenza della voce 
e, se notate ancora la presenza di una sovramodu- 
lazione, modificate leggermente la posizione di 
R8 fino ad ottenere lo stato ideale nel quale, sia 
parlando forte, sia parlando a livello medio di to- 
nalità, il segnale in uscita non presenti alcuna 
variazione notevole. 

Ulteriori eventuali correzioni sulla preamplifi- 
cazione possono essere ottenute o agendo sul 
potenziometro RI 7 oppure direttamente sul vo- 
lume dell'apparecchio al quale il clipper è colle- 
gato. 
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In Sintonia 



Questa rubrìca è aperta alla collaborazione di tutti i lettori. Se avete sperimentato 
un progetto interessante, se avete apportato su un qualsiasi schema modifiche sostan- 
ziali che ne abbiamo migliorato le caratteristiche, inviatecelo, noi ve lo pubblicheremo. 
I progetti ritenuti più interessanti verranno mensilmente premiati con materiale 
elettronico. 

Progetti in sintonia dovrà risultare per lo sperimentatore non un'arida rassegna di 
idee, ma una inesauribile fonte di progetti, che potranno all'occorrenza aiutarlo a 
risolvere tanti piccoli problemi. 



L'ANTENNA « J » PER LE VHF 

(Sig. Erra Piero, Pallanza NOVARA) 

Qualche tempo fa ho avuto modo di fare la risco- 
perta presso un amico dell'antenna « J », dico risco- 
perta perché, a quanto mi risulta, essa è stata ideata 
alcuni decenni or sono e non rappresenta quindi una 
novità. 

Impregata per le VHF e le UHF questa semplicissima 
antenna omnidirezionale a polarizzazione verticale 
ha dato sorprendenti risultati. 

Si pensi solo ad 1,2: 1 come rapporto di onde sta- 
zionarie, una seppur lieve correzione dell'effetto termi- 
nale e l'adattatore di impedenza incorporato che per- 
mette il collegamento diretto con cavo coassiale da 52 
ò 72 ohm. 

Per la realizzazione di questa antenna occorre solo 
uno spezzone di piattina da 300 ohm per discesa TV, 
dal quale deve essere tagliato un pezzo di uno dei due 
conduttori come risulta dalla figura. 

Le misure, per la frequenza sulla quale si desidera 
operare, sono ricavabili dalle formule: 

A = 14070 : F 
B = 7035 : F 

dove F è la frequenza espressa in Mhz. e le misure rela- 
tive ad A e B risultano in centimetri. 

Da notare che dette formule sono valide solamente 
per le gamme VHF e UHF. 

Alla base della piattina bifilare verrà collegato a mez- 
zo saldatura il cavo coassiale di cui la calza metallica 
va collegata allo SPEZZONE A mentre il filo centrale 
allo spezzone B. 



L'antenna va calcolata per il centro della banda sulla 
quale si desidera lavorare. 

Per esempio, se si desidera trasmettere o ricevere sui 
144-146 MHz, l'antenna andrà calcolata per i 145 
MHz. 

Per la messa a punto si procede accorciando di mez- 
zo centimetro per volta la sezione adattatrice B per 
passare poi con lo stesso metodo alla sezione a mezza 
onda. 

Dato il costo praticamente irrilevante ed il breve tem- 
po occorrente per la costruzione e la messa a punto 
quest'antenna merita di essere provata. 



1 
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Misure per i 144-r146 MHz 








* A=1*0^°=97cm 
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VARIATORE DI VELOCITÀ PER MOTORINI A 
CORRENTE CONTINUA 

(Renzo Sanf redini, Lucca) 

È ormai con crescente interesse che seguo la vostra 
rivista che io considero tecnicamente superiore a mol- 
te altre, e non solo per la chiarezza dei progetti che in 
essa appaiono, ma anche perché si mantiene su di un 
livello di costante attualità abbracciando tutte le no- 
vità più salienti in campo elettronico tanto da mante- 
nere il lettore sempre aggiornato sulle tecniche più 
nuove od almeno più interessanti. 

Per questo motivo ho pensato di inviare a voi, e non 
ad altre riviste, questo mio progetto che spero vorrete 
pubblicare. 

La mia realizzazione è stata studiata per variare la 
velocità dei motorini elettrici a corrente continua e spe- 
cificatamente per variare la velocità delle automobili- 
ne da pista RACE-CAR, oggigiorno tanto diffuse, e 
quella dei trenini elettrici: credo quindi che il mio pro- 
getto incontri favore ed interesse presso tutti coloro 
che si dedicano al ferromodellismo. Le possibilità di 
sfruttamento del mio progetto non è solo limitata a 
queste applicazioni, ma esso può egregiamente servire 
ogni qualvolta si abbia necessità di aumentare o dimi- 
nuire gradatamente la velocità dei motorini a corrente 
continua, oppure anche per modificare in progressio- 
ne l'accensione di lampadine a basso voltaggio 

Un tale progetto può infine risultare di indubbia uti- 
lità come esperienza pratica in tutte le scuole ENAIP 
che sono sempre alla ricerca di idee nuove per i pro- 
pri allievi. Come si nota dallo schema elettrico allega- 
to alla descrizione del progetto la mia realizzazione 
prevede l'impiego di un SCR, conosciuto anche come 
« diodo controllato » (un componente che avete giu- 
stacnente trattato a fondo) di tipo qualsiasi purché ca- 
pace di sopportare come minimo una corrente di 2 
ampere. 



Inutile che aggiunga qualcosa sulle caratteristiche di 
funzionamento di questo componente in quanto voi 
l'avete già abbondantemente illustrato sulla vostra ri- 
vista. 

Ai capi del diodo verrà applicata una tensione conti- 
nua prelevata da un raddrizzatore a ponte al quale è 
stata inviata una tensione di circa 25 volt 2 ampere per 
essere raddrizzata. 

Quando il potenziometro R2 è regolato sul suo mas- 
simo valore resistivo la velocità del motorino è mas- 
sima, mentre quando la sua posizione corrisponde al 
minimo di resistenza la velocità viene ridotta quasi a 
zero. 

É importante inserire tra il diodo SCR e l'uscita un 
diodo al silicio, indicato con RS5, (diodo anch'esso in 
grado di sopportare 2 ampere di corrente) che serve 
per isolare l'anodo dello SCR dalla capacità del conden- 
satore elettrolitico di uscita C2 in maniera che quando 
il diodo è eccitato il condensatore non si scarichi attra- 
verso ad esso. 

La resistenza R1, da 15 ohm 60 watt, interposta tra 
il raddrizzatore ed il diodo controllato risulta indispen- 
sabile per evitare il sovraccarico del raddrizzatore a 
ponte. 

Qualora non si riuscisse a trovare in commercio una 
resistenza di quel valore e quella potenza (la potenza 
indicata è quella minima quindi vanno bene tutte le 
resistenze a filo da 1 5 ohm e wattaggio uguale e supe- 
riore ai 60 watt) si può sempre ovviare collegando in 
parallelo 10 resistenze da 150 ohm 6 watt, oppure in 
serie 3 resistenze da 5 ohm 20 watt. 

Come potete notare i transistor occorrenti alla mia 
realizzazione sono due, dei quali TRI è un transistor al 
germanio PNP di tipo AC126 e TR2 un transistor ai si- 
licio NPN tipo BC107. 

Una raccomandazione utile è quella di provvedere il 
diodo SCR di una adeguata basetta di raffreddamento 
che si rivelerà necessaria se questo componente tende- 
rà a scaldare. 



RI -- 
R2 -- 
R3 = 
R4 -- 
R5 -- 
R6 = 
R7 = 
R8 = 
CI = 
C2 = 
TRI 
TR2 
TH1 

RS1 



RS5 



-■ 1 5 ohm 60 watt 
■■ 1 .000 ohm potenz. a filo 

1 00 ohm 1 /2 watt ^ 

470 ohm 1/2 watt 

1 50 ohm 1 /2 watt 

1 .000 ohm 1 /2 watt 

100 ohm 1/2 watt 

1 5 ohm 1 /2 watt 

1 microF. a carta 

1 .000 microF. elettrol. 25 V/1 
= transistor PNP tipo.AC126 
= transistor NPN tipo BC1 07 
= diodo SCR di qualsiasi tipo da 2 amper 

50/100 volt 
RS4 = quattro diodi raddrizzatori da 2 Amper 
40 volt oppure un raddrizzatore 
a ponte tipo B40C3200 
= diodo al silicio da 2 Amper 
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9 VOLT DALLA RETE SENZA TRASFORMATORE 

(Luigi Dal Fiume, Lecco) 

Credo che siano molti coloro che desiderano tro- 
vare un sistema semplice e funzionale per far funzio- 
nare il proprio ricevitore a transistor in casa alimentan- 
dolo direttamente dalla tensione di rete. 

Le soluzioni a questo problema sono parecchie e pra- 
ticamente conosciute da tutti; per esempio acquistan- 
do un trasformatore riduttore da 5-10 watt con un se- 
condario che eroghi una tensione di 10-12 volt che va 
quindi raddrizzata, livellata e stabilizzata. 

Occorre però precisare che con questo sistema molte 
volte troviamo che il volume del trasformatore viene 
ad essere quasi superiore a quello della stessa radio 
per cui, volendo costruirmi un alimentatore per il mio 
apparecchio senza dover ricorrere ad un componente 
così ingombrante, sono riuscito nel mio intento otte- 
nendo la riduzione della tensione di rete con l'aiuto 
di due condensatori a carta e qualche altro componente 
di dimensioni limitate. 

Come si può vedere dallo schema elettrico che ho 
allegato, il mio progetto comprende due condensatori 
a carta da 2 microfarad 2 50 Volt lavoro CA ai capi dei 
quali ho inserito una resistenza da 1.800 ohm 3 watt. 

Quindi ho utilizzato un raddrizzatore a ponte, il tipo 
BY123 della Philips, ed ho livellato e stabilizzato la ten- 
sione con un condensatore elettrolitico da 1 .000 micro- 
farad 70 volt lavoro ed un diodo Zener da 9 volt 1 watt. 



Se non fosse possibile trovare presso l'abituale for- 
nitore dei condensatori a carta di valore adatto si potrà 
ovviamente provvedere collegandone due da 1 micro- 
farad in parallelo oppure anche 4 da 470.000 pF. 

A titolo informativo posso assicurare che con una 
tensione di rete di 220 volt si possono ottenere dal mio 
alimentatore correnti di circa 45 mA e con 160 volt 
correnti di 35 mA e con una tensione di 125 volt cor- 
renti di 25 mA. 




Componenti 

RI = 1.800 ohm 3 watt 

R2 = 270 ohm 1/2 watt 

CI - 2 microF. 250 V/1 CA a carta 

C2 = 2 microF. 250 V/1 CA a carta 

C3 = 1 .000 microF. elettroL 70 V/1 

RS1 = raddrizzatore a ponte BY123 

DZ1 = diodo Zener da 9 volt 1 Watt 



ALIMENTATORE STABILIZZATO 

(Sig. Innocenzo Ossani, Bagnacavallo RA) 

Ho «letto sul n. 1 della vostra rivista l'interessante 
articolo riguardante l'alimentatore stabilizzato EK102 
e questo mi ha suggerito l'idea di autocostruirmi un 
semplice alimentatore di pretese molto più modeste, 
ma sufficiente per le mie necessità che sono quelle di 
alimentare una radiolina a transistor funzionante a 9 
volt; ho quindi pensato di far cosa gradita ai miei colle- 
ghi lettori proponendolo per la rubrica dei Progetti in 
Sintonia. 

Il mio progetto, come si vede dallo schema, non fa 
uso di alcun transistor, ma solamente di un diodo Zener 
da 9 volt tipo OAZ212 per il quale comunque potrà 



essere utilizzato un qualsiasi altro Zener purché da 9 
volt. 

Per TI ho usato un trasformatore da campanelli con 
un secondario a 1 2 volt. 

Il raddrizzamento avviene a semionda mediante il 
raddrizzatore al silicio RS1 e i due condensatori elettro- 
litici di forte capacità C1-C2 (da 500 microfarad) svol- 
gono la consueta funzione livellatrice dell'onda pul- 
sante ed infine il diodo Zener stabilizza la tensione 
continua così ottenuta sui 9 volt desiderati. 

Come si vede, il funzionamento è elementare, ma 
purtuttavia è veramente molto buono. 



Componenti 



R1 




1 0 ohm 1 watt 


R2 




33 ohm 1 watt 


R3 




370 ohm 1 watt 


CI 




500 microF 25 V/lavoro 


C2 




500 microF 25 V/lavoro 


RS1 




raddrizzatore tipo OA210 o altri similari 


DZ1 




Diodo Zener da 9 Volt tipo OAZ212 o equi- 






valente 


TI 




trasformatore da campanelli con secondario 






da 12 Volt 


S1 




interruttore 
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60 LAMPI AL MINUTO 

(Sergio Maraschi, Forlì) 

Sono molto soddisfatto della vostra rivista che trovo 
oltremodo interessante, ma quello che in essa mi piace 
maggiormente è la rubrica dei Progetti in Sintonia alla 
quale tutti i lettori possono partecipare proponendo le 
proprie esperienze che, anche se molte volte di inte- 
resse limitato, possono tuttavia offrire spunti ed idee 
per la realizzazione di altri progetti ben più impegna- 
tivi. 

In ogni modo vi ho scritto non solamente per dimo- 
strarvi il mio apprezzamento, ma soprattutto per illu- 
strarvi un progetto da me realizzato che, penso, potrà 
trovare posto nella vostra rubrica e non mancherà di 
interessare molti automobilisti. 

La mia realizzazione consiste in una specie di flash 
ad intermittenza, se così vogliamo chiamarlo, che mi 
serve quando mi trovo in panne per segnalare con una 
lampada rossa il pericolo della mia auto ferma agli 
eventuali automobilisti che mi seguissero. 

Troppe volte avvengono tamponamenti sulle auto- 
strade, a volte anche con conseguenze mortali, a causa 
della nebbia perché il famoso triangolo di sosta cui 
tanto si fa affidamento non assolve il suo compito 
in queste condizioni e di solito ci si accorge del pericolo 
quando ormai è troppo tardi. 

Una lampada che fa segnali luminosi ad intermitten- 
za è molto più efficace' perché visibile anche a distanza 
quindi può essere spesso utile specialmente nella valle 
padana ed in Lombardia dove i nebbioni invernali sono 
di casa. 

Penso che la piccola somma occorrente per la mia 
realizzazione sia ben giustificata dall'utilità offerta 
dalla stessa. 

Il progetto è molto semplice e consiste essenzial- 
mente in un multivibratore transistorizzato che pilota 
una lampadina da auto a 12 volt 15 watt, racchiusa 
in una scatola provvista di un vetro rosso. 

I primi due transistor TRI e TR2 che funzionano da 
multivibratore sono due PNP al germanio tipo AC126 
i quali poi pilotano un AC128 (TR3) il quale infine a 
sua volta comanda un transistor di potenza tipo AD 1 49 
o ASZ15. 

Coloro che volessero operare qualche variazione po- 



tnanno, farlo cambiando! valori delle resistenze R2-R3 
e dei condensatori elettrolitici C1-C2. 

Inoltre, a seconda del transistor finale impiegato, 
può risultare molto interessante variare il valore della 
resistenza R5 ed a questo scopo consiglio di inserire 
al posto della resistenza un trimmer da 1000 ohm che 
andrà ruotato fino ad ottenere la maggior intensità 
luminosa della lampada. 

SEMPLICE COMPARATORE DI LUMINOSITÀ 

(Stefano Oriano, EUR-ROMA) 

Lo schema che vi invio per la rubrica dei progetti in 
sintonia può risultare utile per molte piccole applica- 
zioni industriali ed artigianali qualora si abbia la ne- 
cessità di controllare se una luce è identica oppure di- 
versa da un'altra presa come campione. 

Per esempio, due lampadine di ugual potenza posso- 
no emettere luce di intensità diverse; con questo mio 
apparecchio saremo in grado di stabilire quale delle due 
è più luminosa. 

Continuando negli esempi, un colore, quando.si deb- 
bono eseguire ritocchi a pareti di una stanza oppure al- 
le carrozzerie di un'auto, ouò risultare diverso da quello 
precedente e le tintorie quando effettuano la miscela- 
zione di più coloranti troverebbero utile poter consta- 
tare se il prodotto della miscelazione ha la stessa tra- 
sparenza da una miscela precedente. 

Le ceramiche, per la preparazione delle piastrelle 
smaltate, a seconda della temperatura di cottura varia- 
no di tonalità di colore ma in quantità talmente limi- 
tata da non poter essere distinta ad occhio se non pri- 
ma che le piastrelle siano state installate alle pareti. 

In pratica il progetto è molto semplice e lo schema 
elettrico che ho allegato ci mostra che esso impiega un 
solo transistor, due fotoresistenze e due potenziometri. 

Le fotoresistenze sono normali tipi, come quelli im- 
piegati nel servoflash apparso sul n. 5 di questa rivista, 
e vanno infilate ognuna entro un tubo cilindrico di 10 
cm di lunghezza internamente colorati con vernice ne- 
ra per evitare fenomeni di riflessione. 

Se i due tubetti sono sistemati ad uguale distanza 
(è bene costruire un treppiede in metallo di ugual 
lunghezza per ogni tubo) sul corpo da esaminare illu- 




R1 = 2.200 ohm 1/2 watt 

R2 = 1 00.000 ohm 1 /2 watt 

R3 = 1 00.000 ohm 1 /2 watt 

R4 = 2.200 ohm 1/2 watt 

R5 = 1 20 ohm 1 /2 watt 

CI = 1 00 microF. elettrol. 1 2 V/l 

C2 = 25microF.elettroL25 V/l 

TRI = Transistor PNP tipo AC1 26 

TR2 = Transistor PNP tipo AC1 26 

TR3 = Transistor PNP tipo AC 128 

TR4 = Transistor di potenza tipo 

ADI 49 oppure ASZ15 

LP1 = Lampadina 12 volt 1 5 watt 
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RI = 1 00.000 ohm potenziometro 
R2 = 1 0.000 ohm potenziometro 
TRI = Transistor PNP tipo AC1 28 
FRI = Fotoresistenza 
FR2 Fotoresistenza 

MA = Strumentino 1 00 milliampere fondo scala 
S1 = Interruttore 
Alimentazione 9 volt 



minato da una qualsiasi sorgente luminosa le due cel- 
lule riceveranno la stessa intensità luminosa. 

Quindi, e questo serve per un primo azzeramento, si 
dovranno regolare i due potenziometri R1-R2 in ma- 
niera che la lancetta dello strumento si trovi a centro 
scala. 

Se ora lasciamo sotto ad una fotoresistenza il corpo 
preso come campione e sotto l'altra fotoresistenza 
ne Applichiamo una diversa potremo controllare se la 
seconda riflette maggior luce, perché più bianca, dalla 
lancetta dello strumento che si sposterà da un lato op- 
pure se meno bianca qualora la lancetta venisse a spo- 
starsi dal lato opposto. 

Naturalmente a parità di colore la lancetta dello stru- 
mento indicatore rimarrà ferma a metà scala. 

Per il controllo dei liquidi le due fotoresistenze an- 
dranno appoggiate a due provette dove internamente 
avremo collocato i due liquidi da controllare. 



VFO AD UN TRANSISTOR 

(Sig. Paramithiotti Luciano, SWL 12977, Torino) 

Vorrei presentare sulla vostra rivista un progetto da 
me costruito che mi ha dato molte soddisfazioni. 

Si tratta di un VFO che utilizza un solo transistor;* 
apparati del genere sono molto utili per chi, come me, 
è appassionato di trasmissioni per cui spero di avere 
fatto cosa gradita a voi, e di conseguenza a molti let- 
tori, inviandovelo perché me lo pubblichiate. 

Come detto, esso utilizza un solo transistor come 
oscillatore ed io ho impiegato allo scopo un transistor 
di tipo 2N708 (ho provato anche con un 2N706 otte- 
nendo gli stessi risultati). 

Alla stabilizzazione della tensione in entrata provvede 
un diodo Zener DZ1 da 9 volt 1 watt di tipo qualsiasi 
purché con queste caratteristiche. 

Ad ottenere la frequenza desiderata si provvede at- 
traverso la bobina LI ed il condensatore variabile C1 
i cui valori devono essere appunto scelti in rapporto 
ad essa. Ad esempio per i 40 metri si può utilizzare 
una bobina composta di 20 spire di filo da 0,5 mm. 
avvolta sopra un supporto di 2 cm. di diametro. In que- 
sto caso occorrerà un variabile di 100 pF. Per i 20 
metri usando un condensatore variabile da 50 pF. 
occorrerà una bobina composta da 10 spire sempre 
con filo da 0,5 mm. e con un supporto da 2 cm. di 
diametro. 

Raccomando solamente che la bobina sia costruita 
e fissata molto solidamente e cjie il condensatore 
variabile sia del tipo ad aria. Per ottenere una esplora- 
zione totale di una gamma radiantistica corrisponden- 
temente alla completa rotazione del condensatore va- 
riabile, si potranno impiegare condensatori da 1 5-20 
pF e applicare in parallelo dei condensatori a capacità 
fissa da 68 - 100 pF con in parallelo un compensatore 
da 40 - 60 pF per centrare la frequenza di emissione 
sulla porzione di gamma voluta. 

Posso assicurare, per esperienza diretta, che la sta- 
bilità di questo oscillatore è molto buona, tanto da 
poterla paragonare ad uno strijmento a quarzo, per cui 
lo si potrà utilizzare anche in SSB. 



12 VOLT 




RI = 27.000 ohm 1/2 watt 

R2 = 27.000 ohm 1/2 watt 

R3 = 470 ohm 1 /2 watt 

R4 = 2.200 ohm 1/2 watt 

R5 = 1 .000 ohm 1 /2 watt 

CI = vedi articolo 

C2 = 50 pF ceramico 

C3 = 1 00 pF ceramico 

C4 = 50 pF ceramico 

C5 = 1 0.000 pF 

C6 = 1 0 pF ceramico 

TRI = transistor tipo 2N708-2N706 

DZ1 = Diodo Zener da 9 volt 1 watt 

LI = vedi amcolo 

Alimentazione 12 v 



Pag. 477 



RICEVITORE A SUPERREAZIONE VHF _ r 
(Sìg. Nicolais Luigi, Gallarate MI) 

Sono uno studente e qualche tempo fa ho avuto 
occasione di conoscere la vostra rivista che ho subito 
giudicato interessante sia per serietà che per l'elevato 
livello tecnico. 

Inoltre sono rimasto entusiasta nel constatare che 
accettate progetti dei lettori ai quali avete dedicato 
una rubrica. 

Vorrei quindi proporvi questo circuito che ho pro- 
gettato e costruito tempo fa e che mi da molte soddi- 
sfazioni. 

Si tratta che un ricevitore a superreazione molto 
semplice come realizzazione e funzionamento in grado 
di ricevere la gamma radiantistica dei 144 MHZ ed 
anche le conversazioni dei piloti di aerei di linea con le 
torri di controllo degli aereoporti. 

Il transistor impiegato nella realizzazione consta di un 
AF114 che svolge le funzioni di rivelatore e amplifi- 
catore AF: trattandosi poi di un circuito a superrea- 
zione, un segnale debolissimo captato dall'antenna 
viene amplificato migliaia di volte rendendo il ricevitore 
molto sensibile, caratteristica propria di questi parti- 
colari tipi di ricevitore. 

La parte critica di questo montaggio è costituita dai 
collegamenti in quanto, poiché si lavora sulle alte 
frequenze, devono essere mantenuti il più corti possi- 
bile visto che un collegamento lungo può introdurre 
delle capacità ed induttanze parassite che verrebbero 
ad alterare in modo vistoso il funzionamento del pro- 
getto. 

L'uscita di BF deve essere collegata ad un ampli- 
ficatore che abbia una sensibilità d'ingresso di circa 
20 mV in modo da poter ottenere una ricezione abba- 
stanza forte. 

Il potenziometro R4 da 4.700 ohm serve a regolare 
la tensione e quindi la superreazione ed il condensatore 
variabile CI serve a sintonizzarmi sulla frequenza che 
desidero ricevere. 



C1 è un condensatore variabile doppio da 15-1-15 
pF: io ho utilizzato un tipo della Corbetta, ma il mercato, 
anche il surplus, è molto ricco di condensatori di questo 
tipo, particolarmente di quelli a farfalla. 

I dati costruttivi delle bobine e della impedenza sono 
quelli riportati nell'elenco componenti. 

Per l'antenna si può impiegare un dipolo di lunghezza 
sui 150 cm. e con la linea di discesa da 300 ohm di 
impedenza collegata a metà dell'antenna così realiz- 
zata. Si può altresì usare uno stilo collegando un capo 
della bobina L2 a massa. 

Infine ho racchiuso il mio ricevitore in un contenitore 
di alluminio (ma potrebbe anche essere di lamiera di 
ferro), che è praticamente indispensabile per evitare 
inneschi ed instabilità. 



LUCI PSICHEDELICHE PER CHITARRA ELETTRICA 



.y 3 jgjg Vittorio Scialla, Torino) 

Vi scrivo innanzitutto per esprimere la mia conten- 
tezza per la pubblicazione del mio « Temporizzatore 
oscillato » e per congratularmi per l'eccezionale qua- 
lità ed esclusività dei vostri progetti e delle vostre 
realizzazioni: progetti complessi che avete presentato 
in veste quanto mai semplice e comprensibile. 

Ma lo scopo principale di questa mia lettera è quello 
di presentarvi una mia recente realizzazione: un impian- 
to di luci psichedeliche che serve a far accendere e 
spegnere una lampadina da 50 watt in sincronismo col 
suono di una chitarra elettrica. 

Esso va collegato all'uscita dell'amplificatore, in pa- 
rallelo alla bobina mobile dell'altoparlante. 

Dallo schema elettrico notiamo che il potenziometro 
R2 serve per regolare la sensibilità dell'apparato e la 
resistenza RI provvede a proteggere R2 quando, nei 
valori più bassi, esso viene ad essere sovracaricato. 



Componenti 



RI = 470.000 ohm ^ r > 
R2 = 10 ohm ;? 
R3 = 3.300 ohm 
R4 ^ 4.700 ohm potenz. 
CI = 1 5+ 1 5 pF variabile doppio ad aria 
C2 = 33 pF ceramico ° 
C3 = 10.000 pF ceramico 
C4 = 100.000 pF a carta - ' Ori 
C5 = 1 0.000 pF ceramico Or 
C6 = 1 00 microF. eiettrol. 1 5 V/l 
TRI = transistor tipo AF1 14 
JAF1 = impedenza di AF formata con 20 spire 

filo di rame da 0,5 mm. su diam. di 4 mm. 
JAF2 = impedenza tipo Geloso 558 




= bobina con 4 spire di filo di rame da 1 mm. 
di avvolte su diam. di 1 2 mm. 

L2 = link di 1 spira avvolta a fianco di LI 
Alimentazione a 9 volt. 
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Componenti 



R1 
R2 
TRI 
RS1 



ENTRATA TI 



LP1 



■- da 1 0 a 50 ohm (vedere articolo) 

■■ 1 00 ohm potenz. a filo 
transistor di potenza tipo 2N277 o equivalenti 
diodo di potenza da 50 Volt 4 amper (vedi arti- 
colo) 

trasformatore con secondario a 24 volt 4 
amper da 70 watt di potenza 
lampadina da 50 watt su 1 2 volt 



Il valore di R1 può variare in tunzione della potenza 
dell'amplificatore, alla cui uscita si collega l'entrata 
di questo apparecchio, ed in rapporto all'impedenza 
d'uscita. 

Per fare un esempio, con RI = a 1 0 ohm si possono 
ottenere buoni risultati con una potenza pilota sui 
5 watt su 8 ohm d'impedenza d'uscita. 

RS1 è un qualsiasi diodo di potenza, capace di eroga- 
re 4 amper: servono a tale scopo i BWY20 montati 
come raddrizzatori nelle auto provviste di alternatore 
al posto della dinamo. Si potrà altresì impiegare un rad- 
drizzatore a ponte, oppure due in parallelo in grado di 
erogare almeno 2,5 Amper cadauno. 

lo ho utilizzato un diodo RI 020 acquistato a lire 400 
sul mercato surplus; esso sopporta comodamente un 
impianto con tré circuiti come questo di figura, per 
un totale di 150 watt, e, provvisto di un opportuno 



radiatore termico, si scalda pochissimo. Come lampa- 
dina ne ho usata una da 12 Volt 50 watt per auto 
che si può pagare circa 800 lire. 

TI consiste in un trasformatore con secondario da 
24 volt 4 amper ed una potenza di 70 watt. 

TRI dovrà essere un transistor in grado di soppor- 
tare tranquillamente una corrente di 5 ampere e che 
«^i può trovare facilmente sul mercato surplus a prezzi 
irrisori (il mio, un 2N277 l'ho paqato appena 300 lire). 
Comunque possono servire allo scopo i tipi AUY34 
(SIEMENS) oppure dei tipi NPN al silicio quali i 
BDY23-BDY24-BDY53 della MISTRAL 

Ricordatevi che il transistor va applicato sopra ad 
un'aletta di raffreddamento. 

Non credo che siano necessarie spiegazioni parti- 
colari sul funzionamento di questo circuito che credo 
interesserà molti per cui. spero vorrete pubblicarmelo. 



UN CONTAGIRI PER LA VOSTRA AUTO 

(Francesco Benedetti, Brescia) 



Ai lettori che possiedono un'auto sprovvista di conta- 
giri che indichi con esattezza il numero dei giri del mo- 
tore consiglio questo mio progetto che, oltre al pregio 
della semplicità, non richiede alcuna manomissione de- 
gli organi meccanici del motore ma solamente l'inclu- 
sione di un filo da collegare alla bobina AT od allo 
spinterogeno. 

In pratica verranno prelevati dallo spinterogeno gli 
impulsi di apertura e di chiusura delle puntine ed attra- 
verso la resistenza RI verranno inviati al diodo DG1 
che eliminerà tutti gli impulsi negativi. 

Quindi alla base del transistor TRI. un NPN al sili- 
cio tipo BC107 (oppure anche un NPN al germanio ti- 
po AC127) giungeranno solamente gli impulsi positi- 
vi che metteranno in conduzione il transistor. 

Dal collettore dello stesso si preleveranno tali impul- 
si amplificati che, limitati in ampiezza dal diodo Zener 
DZ1 e tramite il condensatore C2, passeranno al diodo 
DG2 che provvederà a tramutarli in una tensione con- 
tinua che verrà inserita ai capi dello strumento indica- 
tore. Questo progetto serve sia per auto a 12 volt che 
a 6 volt, con l'avvertenza in quest'ultimo caso, cioè 



AUTO - TACH 

RrNUptUTIONS PER MINUTE 
X fOOO 
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Componenti 

RI = 3.300 ohm 
R2 = 2.200 ohm 
R3 = 2.200 ohm 



R4 = 680 ohm r 
R5 = 330 ohm , 
R6 = 68 ohm 

R7 = 220 ohm potenziometro 



rT 



Tutte le resistenze sono da 1/2 watt 
CI = 0,1 microF. a carta 
C2 = OA7 microF. a carta 

DZ1 = Diodo Zener a 9 volt 1 watt (vedi articolo) 

DG2 = Diodo tipo OA85 oppure OA91 

TRI = Transistor tipo SCI 07 oppure AC1 27 

MA = Strumento milliamperometrico (vedi articolo) 




12 VOLT 

o 




della batteria a 6 volt, di cambiare solamente il valore 
di due componenti, e precisamente quello del diodo 
Zener che, inizialmente da 9 volt, verrà sostituito da 
uno di 5 volt, e quello dello strumento che da 0,1 mil- 
liampere fondo scala dovrà essere sostituito da uno da 
500 microampere fondo scala. 

Terminato il montaggio, che, come risulta dalla foto- 
grafia, potrà essere contenuto tutto dietro lo strumento 
indicatore, occorrerà procedere ad una piccola taratu- 
ra che verrà effettuata interamente agendo sul trimmer 
potenziometrico R7. 

Collegate quindi il filo di massa (il negativo) alla car- 
rozzeria dell'auto ed il positivo ad una presa in modo 



che, togliendo la chiavetta di accensione venga elimi- 
nata anche la tensione al nostro circuito ed infine il fi- 
lo che dovrà prelevare gli impulsi dalle puntine diretta- 
mente allo spinterogeno oppure al terminale della bo- 
bina AT che va allo spinterogeno stesso. Mettete quin- 
di in moto il motore e, spingendolo al massimo dei giri, 
ruotate R7 fino a portare la lancetta dello strumento 
fin quasi a fondo scala. 

Se desiderate una lettura diretta e più precisa vi con- 
verrà preparare una scala tarata in giri al minuto e i- 
volgervi ad un elettrauto che abbia un banco di prova 
che possa darvi una precisa indicazione sul numero dei 
giri corrispondenti alle deviazioni dell'ago indicatore. 



ALIMENTATORE TUTTO SURPLUS 

(Sig. Parente Giuseppe, Formia NA) 

Vi presento questo progetto, da me denominato « ali- 
mentazione tutto surplus » con la speranza di suscitare 
con esso l'interesse di parecchi amici lettori. 

La denominazione di questo alimentatore proviene 
dal fatto che l'ho realizzato esclusivamente con com- 
ponenti di recupero. 

Il progetto è di una semplicità tale che penso siano 
sufficienti poche parole per descriverlo. Come vedesi 
dallo schema, esso è composto da un trasformatore T1 
da 30 watt che disponga di un secondario in grado di 
erogare all'incirca 35 volt. 

La tensione alternata viene quindi raddrizzata da un 
qualsiasi diodo al silicio capace di sopportare tensioni 
di circa 50 volt con almeno una corrente di 0,5 Ampere 
(io ho utilizzato un BY100 ma si potrà indifferente- 
mente usare il tipo BY1 14 o equivalenti). 

Componenti 

RI = 1 5.000 ohm 3 watt potenz. a filo 
CI = 200 microF. elettrol. 50 V/l 
RS1 = raddrizzatore al silicio tipo BY100 o equi- 
valenti 

TR1 = transistor AD 149 o equivalenti 
T1 = trasformatore da 30 watt con secondario da 35 
volt. 
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Il potenziometro da 15.000 ohm, RI, è bene sia del 
tipo a filo ed il suo cursore centrale andrà collegato 
alla base del transistor TRI, cosicché, ruotando, RI, 
si ha la possibilità di variare la tensione di uscita da 
0 volt fino al valore massimo erogato da RS 1 . 

Ruotando infatti il potenziometro dall'inizio alla fine 
della sua corsa leggeremo sulla scala dello strumento 
tensioni che vanno da 0 a 35 volt continui ricordandoci 
di segnare man mano i valori sul pannello al quale è 
fissato il potenziometro così da poter, all'occorrenza, 
predisporre l'alimentatore sulla tensione che al mo- 
mento ci abbisogna senza dover procedere a continue 
misure col tester. 

Come transistor è necessario impiegare un PNP di 
potenza al germanio quale il tipo AD 140 oppure 
AD 149 in quanto deve essere in grado di sopportare 
correnti di oltre il mezzoampere. 



TI 




ALIMENTATORE STABILIZZATO PER RADIORIPA- 
RAZIONI 



(Angelo Riletti, Prato) 

Sono un radioriparatore e con il problema dell'ali- 
mentazione degli apparecchi transistorizzati che i miei 
clienti mi portano per le riparazioni mi trovavo nella 
necessità di dover consumare una eccessiva quantità 
di pile che mi dovevo procurare inoltre in tanti modelli 
per adattarli di volta in volta alle tensioni necessarie 
richieste dai vari tipi di apparecchi in riparazione. 

Fino a qualche tempo fa, essendo agli inizi della mia 
attività, non avevo potuto procurarmi un alimentatore 
universale a causa dell'alto costo di questi, ma ora, 
grazie alla vostra bella rivista, sono riuscito nel mio 
intento modificando il progetto presentato a pag. 24 
del numero 1 di Nuova Elettronica e realizzando un 



alimentatore stabilizzato con pezzi di recupero in mio 
possesso. 

Ho così ora la possibilità di avere a disposizione tutte 
le tensioni più comuni con la sola rotazione di un com- 
mutatore e, cosa abbastanza importante per me, con 
una spesa molto limitata. Ho voluto quindi inviarvi 
schema elettrico e gli estremi di realizzazione del 
mio progetto, affinché, potendo, lo pubblichiate sulla 
vostra rivista. 

Lo schema è molto semplice: ho utilizzato un tra- 
sformatore da 40 watt il cui secondario mi eroga circa 
1 ampere con una tensione di 1 6-1 8 volt, tensione che 
ho provveduto a raddrizzare con un diodo tipo BY100 
della Philips, non avendo a disposizione un raddrizza- 
tore a ponte del tipo B40.C3200 come da voi consi- 
gliato. 

Poi ho livellato il tutto con un elettrolitico da 1.000 
microfarad 70 volt lavoro. 

Il transistor finale di potenza da me utilizzato consi- 
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ste in un AD 149 e, per ottenere le varie tensioni sta- 
bilizzate ho provveduto inserendo sulla base dello stes- 
so quattro diodi Zener da 1 watt scelti per le tensioni 
da me volute e cioè di 3 - 6 - 7,5 - 9 volt. 

Commutando tali Zener tramite il commutatore SI 
alla base del transistor trovo le tensioni stabilizzate 
che mi necessitano. 

É ovvio che con questo sistema si possono ottenere 
altri valori di tensione cambiando il tipo di diodi Zener 
impiegati oppure aggiungendone altri con un commu- 
tatore SI capace di tante posizioni quanti i diodi 
impiegati. 

Per evitare il surriscaldamento del transistor finale 
consiglio inoltre di provvederlo di una abbondante 
aletta di raffreddamento. 

Data la facilità di realizzazione non reputo opportuno 
aggiungere altro, sicuro che coloro che saranno interes- 
sati alla costruzione di un simile progetto non si trove- 
ranno certamente in difficoltà. 



Componenti 

R1 - 470 ohm 1 watt 
CI = 1 0.000 pF 
C2 = 1 .000 microF. elettrol. 70 V/l 
C3 = 1 .000 microF. elettrol. 70 V/l 
C4 = 1.000 microF. elettroL 70 V/l 
RS1 = raddrizzatore tipo BY1 00 
DZ1 = diodo Zener da 3 volt 1 watt 
DZ2 = diodo Zener da 6 volt 1 watt 
DZ3 = diodo Zener da 7,5 volt 1 watt 
DZ4 = diodo Zener da 9 volt 1 watt 
TR1 = transistor tipo ADI 49 

TI = trasformatore da 40 watt con secondario 1 6- 

18 volt 1 ampere 
SI = commutatore al via 4 o 5 posizioni 
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CODICE DELLE 
RESISTENZE NTC 








4 ohm 



5 ohm 



8 ohm 



10 ohm 



33 ohm 








47 ohm 



50 ohm 



120 ohm 



130 ohm 



150 ohm 








470 ohm 



500 ohm 



1 .300 ohm 



1.500 ohm 



4.700 ohm 



Per facilitare il lettore ad individuare il valore 
ohmmico base delle resistenze NTC, in quanto 
esso varia, come abbiamo spiegato nell'articolo 
descritto nelle pagine di questo stesso numero, al 
variare della temperatura ambiente e quindi ben 
raramente ne potremmo conoscere il valore reale 
leggendolo con un ohmmetro, abbiamo qui dise- 
gnato i tipi più comuni, cioè quelli a disco impie- 
gati prevalentemente nei montaggi transistoriz- 
zati. Come prima avvertenza precisiamo che la 
lettura del valore secondo il codice dei colori, va 
fatta partendo dal basso, cioè dalla parte dei ter- 
minali verso l'alto. Facciamo presente al lettore, 
che nelle resistenze NTC da 4-5-8 ohm la terza 
fascia in alto, non è di colore giallo, come abbia- 
mo disegnato, ma di colore ORO; poiché in stam- 
pa risultava impossibile riprodurre tale colore si 
è pensato di sfruttare il color giallo. Il lettore do- 
vrà ricordarsi ad esempio che le NTC da 10 e 
50 ohm riportano solo due fascie. Marrone e 



Nero la prima e Verde e Nero la seconda, quindi 
non si confonda tali resistenze per una da 1 ohm 
ed una da 5 ohm in quanto la prima è composta 
da una terza fascia coloro ORO. Anche quella da 
33 ohm, che dovrebbe avere la prima fascia color 
Arancio di larghezza doppia di quella nera, può 
dare adito a dubbi. Infatti molte volte abbiamo 
constatato che sia la larghezza della fascia Aran- 
cio che quella della fascia Nera ha uguale dimen- 
sione per ambedue i colori, comunque non es- 
sendoci in commercio resistenze NTC da 3 ohm, 
dovremo sempre leggere 33 ohm. 

Molte Case costruttrici inoltre tracciano sull'e- 
stremità superiore una quarta striscia di colore 
ARGENTO; in pratica ciò sta a significare che 
valore della NTC ha una tolleranza del 10% sul 
valore indicato dal codice, mentre quando tale 
striscia color argento manca significa che la NTC 
rientra nelle normali tolleranze del 20%. 



